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0. Einleitung 


Entsprechend dem Auftrag des Deutschen Bimdesta- 
ges vom 9. März 1989 (Drucksache 11/4133) hat die 
Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministers 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vom 
18. Oktober 1990 einen ersten Bericht und mit Schrei- 
ben vom 19. November 1992 den Zweiten Bericht 
über Maßnahmen zum Schutz der Ozonschicht vor- 
gelegt (Drucksachen 11/8166 und 12/3846). 

Der Zeitraum seit der Vorlage des Zweiten Berichtes 
war geprägt von Beschlüssen zur Verschärfung des 
Montrealer Protokolls und der Umsetzimg dieser Be- 
schlüsse in EG -Recht. National bedeutsam war die 
Selbstverpflichtxmg deutscher FCKW-Hersteller und 
-Anwender, Produktion und Verwendung von FCKW 
weitgehend Ende 1993/Anfang 1994 einzustellen. 
Für die Jahre 1991 und 1992 ist auch weltweit ein 
weiterer Rückgang der Produktion von FCKW und 
Halonen zu verzeichnen. Entsprechende Daten für 
das Jahr 1993 stehen noch nicht zur Verfügung. Für 
die EU liegen jedoch Verbrauchszahlen für das Jahr 
1993 vor. Danach ist der allgemeine Verbrauch seit 


1990 rückläufig. Im Bereich der Kälte- und Khma- 
technik ist jedoch ein Verbrauchszuwachs zu erken- 
nen. 

Die Bimdesrepublik Deutschland hat mit ihren insbe- 
sondere auf dem Kooperationsweg sowie dem ord- 
nungsrechtlichen Weg erreichten Lösungen weiter- 
hin eine Führungsrolle inne, obwohl in der im 
Berichtszeitraum novellierten EG-FCKW- Verord- 
nung die Ausstiegsfristen der deutschen Verordnung 
weitgehend übemonunen worden sind. Die Bundes- 
regierung wird sich dafür einsetzen, daß eine noch 
weitergehende Angleichung der Regelungen er- 
reicht wird. 


Nach Axiffassimg der Bundesregierung sollte sich 
auch künftig die Berichterstattung nicht allein an 
dem vom Deutschen Bundestag vorgegebenen Jah- 
resrhythmus, sondern vor allem an den aktuellen 
Entwicklungen orientieren. 


1. stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse über Veränderungen der 
stratosphärischen Ozonschicht 


In der zweiten Hälfte des Jahres 1992 waren die glo- 
balen Ozonwerte im Vergleich zum langjährigen 
Mittel um 4 % verringert. Im Dezember 1992 wurde 
ein globales Rekordtief von 280 DU Ozon festgestellt, 
das auch Auswirkungen des Pinatubo-Ausbruchs wi- 
derspiegelt. Der globale Mittelwert liegt in dieser 
Jahreszeit bei 293 DU. 

Die stratosphärische Ozonschicht wird in besonderem 
Maße durch den Gehalt an chlor- und bromhaltigen 
Verbindungen gefährdet. Der anthropogene Anteil 
der Halogenverbindungen beträgt rund 80 % . Hierin 
sind Verbindungen wie R 11, R 12, R 113, Tetrachlor- 
kohlenstoff, 1,1,1-Trichlorethan u.a. sowie die aus 
dem Zerfall dieser Stoffe resultierenden Senkenmole- 
küle (z.B. HCl, CIONO 2 ) enthalten. Die atmosphäri- 
schen Verweilzeiten dieser Stoffe reichen von 7,5 Jah- 
ren (1,1,1-Trichlorethan) über 65 Jahre (R 11) bis 120 
Jahre (R 12). Gegenwärtig beträgt die Chlorkonzen- 
tration in der Stratosphäre 3,4 ppb. Dabei entspricht 
1 ppb einem Chloratom pro 10® andere Moleküle. 
Trotz der eingeleiteten Gegenmaßnahmen wird bis 
zum Jahr 2000 ein weiterer Anstieg auf 4,0 ppb er- 
wartet. Zum Vergleich hierzu beträgt das natürliche 
Chlomiveau der Stratosphäre etwa 0,6 ppb. 

Die hemisphärische Verteilung des Chlormonoxid- 
Radikals CIO, welches eine Schlüsselrolle beim 


Ozonabbau einnimmt, weist in den jeweiligen Win- 
termonaten von Nord- und Südhemisphäre in Aus- 
dehnung und Konzentration eine große Ähnlichkeit 
auf (UARS-Satellit (Upper Atmosphere Research Sa- 
tellite) NASA). Trotz dieser ähnlichen chemischen 
Konditionierung hat sich bisher in der Nordhe- 
misphäre noch kein Ozonloch wie über der Antarktis 
ausgebildet. Der im Norden durch die Kontinental- 
verteilung bedingte stärker ausgeprägte Austausch 
des Polarwirbels mit Luftmassen mittlerer Breiten 
führt in den jeweiligen Wintermonaten zu Tempera- 
turen, die mit etwa -78°C etwa 10°C höher liegen als 
im Süden. Darüber hinaus wird die Nordpolarregion 
während des Winters schnell wieder erwärmt. Die 
tiefen Temperaturen und die Dauer der Kältephasen 
spielen eine wesentliche Rolle bei der für den Ozon- 
abbau relevanten heterogenen Chemie an der Ober- 
fläche polarer stratosphärischer Wolken (PSC). Sol- 
che PSCs werden in der Nordpolarregion auch durch 
Hebungskühlung infolge von Leewellen an Gebir- 
gen (z.B. in Skandinavien) erzeugt. 

Mit dem Instrument HALOE (Halogen Occultation 
Experiment) auf UARS konnte allerdings im arkti- 
schen Polarwirbel während des Winters 1992/93 ein 
deutlicher Ozonabbau festgestellt werden, der auf 
anthropogenes Chlor zurückgeführt werden kann. 
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Durch flugzeuggestützte Messungen konnte gezeigt 
werden, daß Teile des arktischen Polarwirbels mit der 
darin ablaufenden veränderten Chemie während der 
Auflösimg des Wirbels im Frühjahr 1993 bis in den 
Mittelmeerraum verlagert wurden (Transall, deut- 
sches Ozonforschungsprogramm). 

Für die in mittleren Breiten außerhalb des Po- 
larwirbels stattfindenden Ozonverändenmgen wur- 
den zum Teil dynamische Vorgänge als Ursache er- 
kannt. Dabei spielen sowohl der Horizontaltransport 
ozonarmer Luftmassen in der Stratosphäre als auch 
Vertikalbewegungen in Folge stark ausgeprägter tro- 
posphärischer Wettersysteme eine Rolle. 


Trend der globalen Ozonmengen seit 1980 

Die Analysen der Daten von Satelliten und Bodensta- 
tionen belegen zweifelsfrei, daß sich nüt Ausnahme 
der tropischen Breiten (25 °S bis 25 °N) in allen Regio- 
nen die Ozonsäulendichten deutlich vermindert ha- 
ben. Diese Trends sind aber nicht einheiüich, son- 
dern regional und jahreszeitlich verschieden. 

Die Ozonverluste in der Nordhenüsphäre sind am 
stärksten während der Winter- und Frühjahrsmonate 
(bis zu acht Prozent pro Dekade) und weniger stark 
(aber doch signifikant) während der übrigen Jahres- 
zeit. Sie haben sich besonders in den achtziger Jah- 
ren verstärkt. In mittleren Breiten der Südhemisphä- 
re sind die Ozontrends fast imabhängig von der 
Jahreszeit und betragen etwa minus fünf Prozent pro 
Dekade, vergleichbar mit dem Wintertrend in mittle- 
ren Breiten der Nordhemisphäre. Am stärksten ist die 
Entwicklung in den hohen Breiten der Südhemisphä- 
re im Zeitraum September bis November, in denen 
das Ozon mit einer Rate von mehr als zehn Prozent 
pro Dekade verloren geht. 

Wegen der Langlebigkeit der diese Reduktionen im 
wesenthchen verursachenden FCKW ist mit einer 
Fortsetzung des Trends der Ozonabnahme in beiden 
Hemisphären zu rechnen. 

Die Ozonsondenaufstiege des Deutschen Wetter- 
dienstes (DWD) zeigen über Deutschland eine Ozon- 
verlustrate von etwa 5 % pro Dekade für den Höhen- 
bereich 18 bis 22 km. Dieser Trend stimmt mit 
Meßreihen anderer Stationen überein. Nach den 
starken Vulkanausbrüchen des El Chichon und des 
Pinatubo folgt nach Messungen des DWD mit einer 
Verzögerung von 1 bis 2 Jahren ein deuthches Mini- 
mum des Ozonverlaufs. 


Das stratosphärische Ozon über der Antarktis 1993 

Nach Meldung der World Meteorological Organiza- 
tion (WMO) wurde über der Antarktis im September/ 
Oktober 1993 die bisher niedrigste Ozonschichtdicke 
seit Beginn der Registrierung dieser Meßwerte in den 
fünfziger Jahren gemessen. Die Werte unterschritten 
zeitweise 100 DU. Über einen Zeitraum von drei Wo- 
chen lag ein Gebiet mit weniger als 150 DU über dem 
gesamten antarktischen Kontinent. Dies entspricht 
einer Reduktion um ca. 60 % bezogen auf die Ozon- 
menge von Mitte der 70er Jahre. Im Gegensatz zu 


den vorangehenden Jahren begann sich das Ozon- 
loch 1993 bereits im August auszubilden und umfaßte 
gegen Ende September eine Flächenausdehnung 
von fast 24 Millionen Quadratkilometern, was etwa 
der Größe Nordamerikas entspricht. 

Messungen der Ozonvertikalverteilung über der 
Antarktis an den Forschimgsstationen Neumayer 
(Deutschland; 70 °S), Marambio (Argentinien, Finn- 
land; 64 °S), Syowa (Japan; 69 °S) u.a. belegen eine 
z.T. extrem starke Ozonzerstörung in der unteren 
Stratosphäre. Im Höhenbereich von 12 bis 20 km war 
das Ozon bis auf Restmengen zerstört (Bojkov, 
WMO). 

Die Randgebiete des antarktischen Ozonlochs 1993 
erreichten zeitweise die südhchen Bereiche Südame- 
rikas. Hier wurden Ozonsäulendichten von 200 DU 
beobachtet. Der normale Wert liegt in dieser Region 
zu dieser Jahreszeit (Oktober/November) bei 330 — 
340 DU. 

Aufgrund des noch weiter ansteigenden Chlor- imd 
Bromgehalts der Stratosphäre muß auch in den kom- 
menden Jahren jeweils mit einem stark ausgepräg- 
ten Ozonloch gerechnet werden. 


Das stratosphärische Ozon über der 
Nordhemisphäre in den Wintern 1992/93 
und 1993/94 

Die vom Deutschen Wetterdienst auf dem Hohenpei- 
ßenberg gemessenen Gesamtozonsäulendichten la- 
gen in den Monaten Januar bis April 1993 ca. 15 % 
unter den Werten der langjährigen Meßreihe (1963 — 
1992). Ähnhche Abnahmen wie auf dem Hohenpei- 
ßenberg wurden auch über Potsdam gemessen. In 
der zweiten Jahreshälfte 1993 näherten sich die Wer- 
te wieder der imteren Streubereichsgrenze der Vor- 
jahre. 

Über Skandinavien waren im Februar imd März 1993 
die Werte etwa 10 % niedriger als im gleichen Zeit- 
raum des Jahres 1992 (Norwegian Institute for Air 
Research, NILU); dabei betrug die Reduktion in der 
Atmosphärenschicht in 17 — 21 km Höhe, wo sich das 
meiste Ozon befindet, ca. 20%. Im Winter 1992/93 
lagen in den mittleren Breiten der Nordhemisphäre 
die Ozonwerte zeitweise 12 — 14 % unter dem lang- 
jährigen Mittelwert. Im März 1993 war die Ozonge- 
samtsäule über Zentraleuropa bis zu 15 % und über 
Sibirien bis zu 20 % imter dem langjährigen Mittel- 
wert. 

Vergleichende Modellrechnungen ergaben zeitwei- 
se eine bis zu 20-prozentige Reduktion der Ozon- 
menge in 18 km Höhe durch FCKW-induzierte 
chemische Reaktionen. In die Modelle für die stra- 
tosphärische Ozonchemie wurden die durch den 
UARS-Satelhten (NASA) zuvor gemessenen Konzen- 
trationen eines der wichtigsten Chlorradikale, CIO, 
eingegeben. Die damit errechnete Ozonreduktion er- 
reichte Werte von bis zu 0,6 % pro Tag in den Mona- 
ten Februar bis März 1993. Diese Werte wurden 
durch Messimgen näherungsweise bestätigt. Die Be- 
obachtung des Ozonabbaus hegt mit 1,5 % pro Tag 
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bzw. 0,2 % pro Sonnenstunde sogar höher als die be- 
rechneten Daten. 

Der Winter 1993/94 zeigte wie der Winter 1990/91 
eine relativ warme Stratosphäre, wodurch die Bil- 
dung polarer Stratosphärenwolken gehemmt wurde. 
Dies ist eine der Ursachen dafür, daß im europäisch- 
nordatlantischen Raum, im Gegensatz zu den zu- 
rückliegenden Monaten, keine außergewöhnlichen 
Abweichungen des Ozons festgestellt wurden. Dies 
wird sowohl durch die Ozonsondenaufstiege des 
Deutschen Wetterdienstes als auch durch die ersten 
Ergebnisse der im Januar 1994 begonnenen SESA- 
ME-Kampagne (Second European Stratospheric 
Arctic and Midlatitude Experiment) bestätigt. 


Der Einfluß des Pinatubo -Ausbruchs 

Durch den Ausbruch des Vulkans Pinatubo im Juni 
1991 wurden ca. 20 Millionen Tonnen Schwefeldioxid 
(SO 2 ) in die Stratosphäre injiziert. Durch die nachfol- 
gende Oxidation des SO 2 zu Schwefelsäure bildeten 
sich Schwefelsäure/Wasser- Aerosole, die durch Re- 
aktionen an ihren Oberflächen direkt oder indirekt 
zum Ozonabbau beitragen. Aufgrund einer Halb- 
wertszeit dieser Teilchen von etwa 2 — 3 Jahren befin- 
det sich zur Zeit nur noch weniger als die Hälfte der 
Pinatuboaerosole in der Stratosphäre. Wie schon zu- 
vor nach anderen starken Vulkanausbrüchen beob- 
achtet, war die Ozonverändenmg zwei Jahre nach 
dem Ausbruch des Pinatobu auffallend stark. 

Labor- und Feldversuche belegen zahlreiche Reak- 
tionen, die speziell auf der Oberfläche dieser Schwe- 
felsäure/Wasser-Tröpfchen ablaufen. Die vulkanisch 
bedingten Tröpfchen stellen Oberflächen dar, durch 
die einerseits Chlorverbindungen aktiviert, anderer- 
seits Stickoxide desaktiviert werden. Im Fall der des- 
aktivierten Stickoxide erfolgt dies aufgnmd der ge- 
minderten Büdung von Chlomitrat. Für polare, also 
kalte Gebiete wird diesen Teilchen auch eine Rolle 
bei der direkten Chloraktivienmg beigemessen. Die 
durch die Pinatuboaerosole verursachte Störung soll- 
te nach Modellrechnungen spätestens in 5 Jahren 
abgeklungen sein. 

In mittleren Breiten kann der beobachtete Ozonver- 
lust allerdings nicht allein durch den Einfluß des Pi- 
natubo erklärt werden. Ob Ungenauigkeiten in der 
Modellrechnung, dynamische oder noch unbekannte 
chemische Prozesse die Ursache für die beobachtete 
Differenz zwischen Modellrechnung und Beobach- 
tung bilden, ist zur Zeit noch Gegenstand der For- 
schung. 


Veränderung der UV-B-Intensität am Boden 

Die Ozonschicht wirkt wie ein unsichtbarer Schutz - 
Schild gegenüber der zellschädigenden Ultraviolett- 
strahlung (UV-B) der Sonne, indem sie den größten 
Teil der harten UV-B -Strahlung herausfiltert. Mit der 


Ausprägung verschiedener Schutzmechanismen hat 
sich die Biosphäre auf das natürliche Maß der die 
Erdoberfläche erreichenden Strahlung eingestellt. 

Eine durch die Ozonreduktion mögliche Zunahme 
der erdnahen UV-B- Strahlung kann beim Menschen 
zu einer erhöhten Ausprägung von Hauterkrankun- 
gen (z.B. Melanome), Katarakten (grauer Star) und 
einer Beeinträchtigung des Immunsystems führen. 
Selbst bei geringer Erhöhung des mittleren UV-B- 
Strahlenflusses ist durch Schädigung von Ökosyste- 
men auch die Beeinflussung von Nahnmgsketten 
denkbar. 

Während die aufgrund der Ozonreduktion erhöhten 
UV-B- Strahlungs werte in der Antarktis schon mehr- 
fach nachgewiesen und dabei eine Erhöhung der 
biologisch wirksamen Strahlung um den Faktor 3 ge- 
genüber Normalwerten festgestellt werden konnte, 
existieren für die mittleren Breiten der Nordhe- 
misphäre nur wenige Meßdaten. Die wesentliche Ur- 
sache hierfür liegt darin, daß die zu erwartenden Ef- 
fekte in mittleren Breiten noch relativ klein sind und 
somit geräte- und kalibriertechnische Schwierigkei- 
ten eine exakte und über die Zeit stabile Messung 
erschweren. Hierzu kommen hohe natürliche Fluk- 
tuationen der UV-B-Strahlung und mögliche Kom- 
pensationseffekte durch die Aerosolbelastung in der 
Tropo- und Stratosphäre, sowie die Zunahme des tro- 
posphärischen Ozons. 

Unter Berücksichtigung dieser Schwierigkeiten regi- 
strierte der kanadische Wetterdienst auf der Basis 
einer 1988 begonnenen Meßreihe für Toronto eine 
Zunahme der Strahlungsintensität im UV-B-Bereich. 
Wichtet man die Meßwerte mit dem Aktionsspek- 
trum für die Erytheminduktion in menschlicher Haut, 
was das Schädigungspotential der Strahlung für den 
Menschen indizieren soll, so resultiert aus den kana- 
dischen Daten eine jährliche Zunahme der biologisch 
wirksamen Strahlung (Erythem) von 5,3 % im Winter 
und 1,9 % im Sommer. 

Innerhalb des deutschen Ozonforschungsprogramms 
wird seit 1993 der zu erwartenden Zunahme der UV- 
B-Strahlung an der Erdoberfläche durch das Teüpro- 
gramm „UV-B-Messungen und Modellierung" Rech- 
nung getragen. Dieses Teilprogramm dient der 
Kontrolle, Prozeßaufklärung und Prognose der UV-B- 
Strahlung. 

Seit Juli 1993 hat ein vom Bundesamt für Strahlen- 
schutz (BfS) und vom Umweltbundesamt betriebenes 
UV-Meßnetz an vier Orten (Zingst an der Ostsee, Of- 
fenbach bei Frankfurt, Schauinsland im Schwarz- 
wald und Neuherberg bei München) die UV-Strah- 
lung gemessen. Das BfS informiert wöchenüich über 
das Sonnenbrandrisiko, das mit dem sogenannten 
Sonnenbrandindex (SBI) bestimmt wird. Neben der 
Dokumentation des SBI der einzelnen Meßstationen 
in der Vorwoche wird stets eine Vorschau über den 
maximalen SBI verbreitet, der bundesweit in der Fol- 
gewoche erwartet wird. 
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Tabelle 1 


Hintergrundkonzentrationen und atmosphärische Verweildauer ozonabbauender Stoffe 


Ozonabbauende Stoffe 

Hintergrund- 

konzentration 

jährliche Zunahme 
der Konzentration 

atmosphärische Verweil- 
dauer in Jahren 

Trichlorfluormethan 
(FCKW R 11) 

0,28 ppb 

4% 

65 

Dichlordifluormethan 
(FCKW R 12) 

0,48 ppb 

4% 

130 

Trichlortrifluormethan 
(FCKW R 113) 

0,06 ppb 

10% 

90 

Dichlortetrafluorethan 
(FCKW R 114) 

0,015 ppb 



200 

Chlordifluormethan 
(H-FCKW R 22) 

0,122 ppb 

7% 

15 

Tetrachlormethan (CCI4) 

0,146 ppb 

1,5% 

50 

Methylchloroform 

(CH3CCI3) 

0,158 ppb 

4% 

7 

Halon 1211 (CF 3 BrCl) 

0,002 ppb 

12% 

25 

Halon 1301 (CF 3 Br) 

0,002 ppb 

15% 

110 

Methylbromid (CH 3 Br) 

0,01—0,015 ppb 

15% 

1,5 


Die im Zweiten Bericht beschriebene, anläßlich der 2. 
Vertragsstaatenkonferenz im Juni 1990 in London be- 
schlossene Änderung ist nach der Ratifizierung durch 
20 Vertragsstaaten am 10. August 1992 in Kraft getre- 
ten. Die in London beschlossenen Anpassungen wa- 
ren automatisch am 7. März 1991 in Kraft getreten. 
Zwischenzeitlich ist die Londoner Änderung von 86 
Vertragsparteien ratifiziert worden (vgl. Tabelle 3). 

Aufgrund des Montrealer Protokolls sind FCKW-Pro- 
duktion und -Verbrauch weltweit bis Ende 1992 um 
ca. 50 % gegenüber dem Bezugsjahr 1986 zurückge- 
gangen (vgl. Tabelle 4). 


Quelle: World Meteorological Organization (WMO); 1992 


2. Montrealer Protokoll 

2.1 Änderung und Anpassungen des 
Montrealer Protokolls 

Das in Ausführung des Wiener LTbereinkommens 
zum Schutz der Ozonschicht (BGBl. 1988 II S. 901) 
beschlossene und am 1. Januar 1989 in Kraft getrete- 
ne „Montrealer Protokoll vom 16. September 1987 
über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht 
führen", ist in seiner Ursprungsfassung bis Ende Mai 
1994 von 136 Vertragsparteien ratifiziert worden (vgl. 
Tabelle 2). 
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Tabelle 2 


Liste der Vertragsparteien des Montrealer Protokolls 

(Stand: 1. Mai 1994) 


Algeria 
Antigua and 
Barbuda 
Argentina 
Austraha 
Austria 
Bahamas 
Bahrain 
Bangladesh 
Barbados 
Belarus 
Belgium 
Benin 
Bosnia and 
Herzegovina 
Botswana 
Brazil 
Brunei 
Darussalam 
Bulgarin 
Burkina Faso 
Cameroon 
Canada 
Central Airican 
Repubhc 
Chile 
China 


Colombia 
Congo 
Costa Rica 
Cote d'Ivoire 
Croatia 
Cuba 
Cyprus 
Czech 
Repubhc 
Denmark 
Dominica 
Ecuador 
Egypt 
El Salvador 
Fiji 

Finland 

France 

Gabon 

Gambia 

Germany 

Ghana 

Greece 

Grenada 

Guatemala 

Guinea 

Guyana 

Honduras 


Hungary 
Iceland 
India 
Indonesia 
Iran (Islamic 
Repubhc of) 
Ireland 
Israel 
Italy 
Jamaica 
Japan 
Jordan 
Kenya 
Kiribati 
Korea, 
Repubhc of 
Kuwait 
Lebanon 
Libyan Arab 
Jamahiriya 
Liechtenstein 
Luxembourg 
Macedonia, 
The Former 
Yugoslav 
Repubhc of 
Malawi 


Malaysia 
Maldives 
Malta 
Marshall 
Islands 
Mauritius 
Mauritania 
Mexico 
Monaco 
Morocco 
Myanmar 
Namibia 
Netherlands 
New Zealand 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
Norway 
Pakistan 
Panama 
Papua New 
Guinea 
Paraguay 
Peru 

Philippines 

Poland 

Portugal 


Romania 
Russian 
Federation 
Saint Kitts and 
Nevis 
Saint Lucia 
Samoa 
Saudi Arabia 
Senegal 
SeycheUes 
Singapore 
Slovak 
Repubhc 
Slovenia 
Solomon 
Islands 
South Africa 
Spain 
Sri Lanka 
Sudan 
Swaziland 
Sweden 
Switzerland 
Syrian Arab 
Repubhc 


Tanzania, 
United 
Repubhc of 
Thailand 
Togo 

Trinidad and 
Tobago 
Tunisia 
Turkey 
Turkmenistan 
Tuvalu 
Uganda 
Ukraine 
United Arab 
Emirates 
United 
Kinqdom 
U.S.A. 
Uruguay 
Uzbekistan 
Venezuela 
Viet Nam 
Yugoslavia 
Zambia 
Zimbabwe 
EEC 


Quelle; UNEP 


Tabelle 3 


Stand der Ratifizierung der in London beschlossenen Änderung 

(Stand: 1. Mai 1994) 


Algeria 
Antigua and 
Barbuda 
Argentina 
Austraha 
Austria 
Bahamas 
Bahrain 
Bangladesh 
Belgium 
Brazil 
Cameroon 
Canada 
Chüe 
China 
Colombia 


Cote d'Ivoire 

Croatia 

Denmark 

Dominica 

Ecuador 

Egypt 

Finland 

France 

Germany 

Ghana 

Greece 

Grenada 

Guinea 

Hungary 

Iceland 

India 


Indonesia 
Ireland 
Israel 
Italy 
Jamaica 
Japan 
Jordan 
Korea, 
Repubhc of 
Lebanon 
Liechtenstein 
Luxembourg 
Malawi 
Malaysia 
Maldives 
Malta 


Marshall 

Islands 
Mauritius 
Mexico 
Monaco 
Myanmar 
Netherlands 
New Zealand 
Norway 
Pakistan 
Panama 
Papua 

New Guinea 
Paraguay 
Peru 

Phihppines 


Portugal 
Romania 
Russian 
Federation 
Saudi Arabia 
Senegal 
SeycheUes 
Singapore 
Slovak 
Repubhc 
Slovenia 
South Africa 
Spain 
Sri Lanka 
Sweden 
Svdtzerland 


Tanzania, 
United 
Repubhc of 
Thaüand 
Tunisia 
Turkmenistan 
Uganda 
United 
Kingdom 
Uruguay 
U.S.A. 
Venezuela 
Viet Nam 
Zambia 
EEC 


Quelle: UNEP 
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Tabelle 4 


FCKW-Weltproduktion*) und FCKW-Produktion in der EG 


Jahr 

Welt-Produktion [t] 

Prozentuale 
Menge bezogen 
auf 1986 

EG-Produktion [t] 

Prozentuale 
Menge bezogen 
auf 1986 

1986 

988 000 

100 % 

454 000 

100 % 

1987 

1 074 000 

109 % 

461 000 

102 % 

1988 

1 087 000 

110% 

441 000 

97% 

1989 

975 000 

99% 

384 000 

85% 

1990 

665 000 

67% 

293 000 

65% 

1991 

605 000 

61% 

259 000 

57% 

1992 

526 000 

53% 

231 000 

51% 


* ) ohne China, Südostasien und Osteuropa, einschließlich neue Länder D 
Quelle: AFEAS, BMU 


Die nicht erfaßte Produktionsmenge in China, Süd- 
ostasien und Osteuropa betrug 1992 nach Schätzun- 
gen von AFEAS ca. 153 000 Tonnen. 

Bei den FCKW-Typen R 11 und R 12 ergeben sich die 
aus den Tabellen 5 a imd 5 b ersichtlichen Produk- 
tionsmengen seit 1931, 

Tabelle 5 a 


Jährliche weltweite Produktionsmenge von R 11 


Jahr 

Produktions- 

Jahr 

Produktions- 


menge [t] 


menge [t] 

1931 



1962 

78 109 

1932 

— 

1963 

93 304 

1933 

— 

1964 

111 085 

1934 

45 

1965 

122 833 

1935 

45 

1966 

141022 

1936 

91 

1967 

159 756 

1937 

136 

1968 

183 116 

1938 

91 

1969 

217 271 

1939 

91 

1970 

238 136 

1940 

181 

1971 

263 175 

1941 

272 

1972 

306 856 

1942 

318 

1973 

349 085 

1943 

408 

1974 

369 724 

1944 

363 

1975 

314 068 

1945 

363 

1976 

339 832 

1946 

726 

1977 

320 464 

1947 

1315 

1978 

308 852 

1948 

2 994 

1979 

289 483 

1949 

4 491 

1980 

289 619 

1950 

6 623 

1981 

286 943 

1951 

9 072 

1982 

271443 

1952 

13 562 

1983 

291 731 

1953 

17 282 

1984 

312 355 

1954 

20 911 

1985 

326 814 

1955 

26 263 

1986 

350 148 

1956 

32 477 

1987 

382 050 

1957 

33 929 

1988 

375 986 

1958 

29 529 

1989 

302 489 

1959 

35 562 

1990 

232 916 

1960 

49 714 

1991 

213 486 

1961 

60 464 

1992 

186 434 

Gesamtproduktion: 8 375 903 t 


Quelle: AFEAS, 1993 


Tabelle 5 b 

Jährliche weltweite Produktionsmenge von R 12 


Jahr 

Produktions- 

Jahr 

Produktions- 


menge [t] 


menge [t] 

1931 

544 

1962 

128 095 

1932 

136 

1963 

146 420 

1933 

318 

1964 

170 097 

1934 

680 

1965 

190 056 

1935 

998 

1966 

216 182 

1936 

1 724 

1967 

242 763 

1937 

3 084 

1968 

267 484 

1938 

2 812 

1969 

297 285 

1939 

3 946 

1970 

321 099 

1940 

4 536 

1971 

341 556 

1941 

6 260 

1972 

379 884 

1942 

5 942 

1973 

423 338 

1943 

8 210 

1974 

442 798 

1944 

16 738 

1975 

380 973 

1945 

20 094 

1976 

410 729 

1946 

16 647 

1977 

382 833 

1947 

20 140 

1978 

372 082 

1948 

24 766 

1979 

357 159 

1949 

26 127 

1980 

350 219 

1950 

34 564 

1981 

351 308 

1951 

36 242 

1982 

328 039 

1952 

37 240 

1983 

355 331 

1953 

46 493 

1984 

382 107 

1954 

49 124 

1985 

376 339 

1955 

57 606 

1986 

398 363 

1956 

68 674 

1987 

424 726 

1957 

74 163 

1988 

421 002 

1958 

73 437 

1989 

379 788 

1959 

87 589 

1990 

230 950 

1960 

99 428 

1991 

224 805 

1961 

108 499 

1992 

216 207 

Gesamtproduktion: 10 846 778 t 


Quelle: AFEAS, 1993 


Aufgeteilt nach Verwendungsbereichen ergeben 
sich für die Jahre 1986 bis 1992 die aus der Tabelle 6 
ersichtlichen Mengen. 

Zum Vergleich wird auf die weltweite Produktion des 
seit der 4. Vertragsstaatenkonferenz in Kopenhagen 
(s. Kapitel 2.1.1) geregelten — kommerziell bedeu- 
tendsten — H-FCKW R 22 verwiesen (vgl. Tabelle 7). 
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Tabelle 6 


Weltweite R 11- und R 12 -Verkäufe nach Verwendungsbereichen 



R 11 


[t] 




Jahr 

Kältemittel 

Treibmittel 

Hartschaum 

Treibmittel 

Weich- 

schanm 

Aerosole 

Sonstiges 

Summe 

Verkäufe 

1986 

25 886 

129 618 

63 620 

106 627 

24 397 

350 148 

1987 

27 644 

160 085 

62 983 

110 466 

20 872 

382 050 

1988 

31 116 

165 982 

77 045 

81 639 

20 204 

375 986 

1989 

26 983 

164 219 

51 347 

39 329 

20 611 

302 489 

1990 

20 242 

144 438 

38 938 

18 245 

11 053 

232 916 

1991 

20 002 

148 034 

27 620 

11 238 

6 592 

213 486 

1992 

17 773 

137 941 

17 538 

8 154 

5 028 

186 434 


Quelle: AFEAS, 1993 



R 12 


[t] 




Jahr 

Kältemittel 

Treibmittel 

Hartschaum 

Treibmittel 

Weich- 

schaum 

Aerosole 

Sonstiges 

Summe 

Verkäufe 

1986 

198 257 

38 076 

22 039 

117 449 

22 542 

398 363 

1987 

219 063 

59 900 

8312 

114 266 

23 185 

424 726 

1988 

236 740 

59 413 

9 584 

94 911 

20 354 

421 002 

1989 

244 997 

44 538 

4 985 

58 210 

27 013 

379 788 

1990 

161 670 

23 023 

4 391 

30 449 

11417 

230 950 

1991 

174 976 

18 673 

1 370 

19 296 

10 490 

224 805 

1992 

177 405 

13 723 

543 

14 712 

9 824 

216 207 


Quelle: AFEAS, 1993 


Tabelle 7 


Weltweite Produktion von R 22 


[t] 

Jahr 

Produktionsmenge 

1970 

56 071 

1971 

60 582 

1972 

63 250 

1973 

74 346 

1974 

83 390 

1975 

74 989 

1976 

90 706 

1977 

101 375 

1978 

111 662 

1979 

117 892 

1980 

126 323 

1981 

130 811 


Quelle: AFEAS, 1993 


[t] 

Jahr 

Produktionsmenge 

1982 

123 616 

1983 

143 881 

1984 

152 356 

1985 

153 432 

1986 

164 993 

1987 

173 304 

1988 

203 545 

1989 

219 537 

1990 

213 714 

1991 

236 812 

1992 

245 715 

G esamtproduktion 

3 122 302 
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Tabelle 8 


Weltweite R 22-Verkäufe für Anwendungen mit 
mittlerer Emissionsrate * 


Jahr 

[t] 

1986 

155 928 

1987 

163 152 

1988 

187 289 

1989 

194 121 

1990 

180 849 

1991 

201 946 

1992 

206 763 

• Mittlere Emissionsrate: z. B. Kältemittel 


Quelle: AFEAS, 1993 


Seit 1989 haben die Verkäufe von R 22 als Kältemittel 
bei weitem nicht in dem Umfang zugenommen, wie 
die vergleichbaren Verkäufe der Kältemittel R 1 1 und 
R 12 zurückgegangen sind (vgl. Tabelle 8). Damit 
zeigt sich, daß R 22 nur in wenigen Fällen als R 11/ 
R 12-Ersatz eingesetzt wird. 

2.1.1 4. Vertragsstaatenkonferenz in Kopenhagen 
1992 

Anpassungen 

Nach Art. 2 Abs. 9 Buchstabe d des Montrealer Proto- 
kolls sind die auf der 4. Vertragsstaatenkonferenz in 
Kopenhagen beschlossenen Anpassungen auch für 
die Bundesrepublik Deutschland mit Wirkung vom 
22. September 1993 völkerrechtlich in Kraft getreten. 
Die Anpassungen umfassen 

1. Neuregelung des Verbrauches und der Produk- 
tion der ursprünglich geregelten fünf vollhaloge- 
nierten FCKW R 11, R 12, R 113, R 114 und R 115, 

2. Neuregelung des Verbrauches und der Produk- 
tion der drei geregelten Halone 1211, 1301 und 
2402, 

3. Neuregelung des Verbrauches und der Produk- 
tion der sonstigen vollhalogenierten FCKW, 

4. Neuregelung des Verbrauches und der Produk- 
tion von Tetrachlorkohlenstoff und 

5. Neuregelung des Verbrauches und der Produk- 
tion von 1.1.1-Trichlorethan 

(vgl. Tabelle 9). 

Die vorgenannten Anpassimgen konnten erst nach 
längeren Verhandlungen verabschiedet werden, da 
es insbesondere hinsichtüch der Zwischenschritte 
der Produktions- und Verbrauchsreduktion unter- 
schiedliche Positionen der Vertragsparteien zusam- 
menzuführen galt. 

Ausnahmen von den vorgenannten Regelungen gel- 
ten zugunsten der in Artikel 5 Abs. 1 erfaßten Ent- 
wicklungsländer (Tabellen 11a und 11b). 


Änderung 

Die in Kopenhagen beschlossene Änderung des 
Montrealer Protokolls umfaßt im wesentlichen: 

— erstmalig Regelungen zu teilhalogenierten Fluor- 
chlorkohlenwasserstoffen (H-FCKW) 

— erstmalig Regelungen zu teilhalogenierten Fluor- 
bromkohlenwasserstoffen (H-FBKW) 

und 

— erstmalig Regelungen zu Methylbromid. 


Teilhalogenierte FCKW (H-FCKW) 

Mit dem Beschluß, erstmahg auch H-FCKW zu re- 
geln, folgten die Vertragsparteien dem Beispiel der 
deutschen FCKW-Halon-Verbots-Verordnung, soge- 
nannte Übergangsstoffe zu regeln. 

Folgende Regelungen wurden im Ergebnis beschlos- 
sen: 

Der H-FCKW- Verbrauch — ausgedrückt in nach dem 
Ozonabbaupotential gewichteten Tonnen (ODP-gew. 
Tonnen) — wird bis zum Ende des Jahres 2003 auf 
jährlich 3,1 % des Verbrauches im Bezugsjahr 1989 
zuzüghch des H-FCKW-Verbrauches in diesem Be- 
zugsjahr beschränkt. 

Das ODP der bedeutendsten H-FCKW liegt zwischen 
0,02 (R 123) und 0,11 (R 141b); im Vergleich dazu hat 
R 11 ein ODP von 1,0 und Halon 1211 eines von 10,0. 

Hieraus ergeben sich weltweit folgende erlaubte 
Verbrauchsmengen von H-FCKW ab dem 1. Januar 
1996: 

975 000 ODP-gew. Tonnen FCKW x 3,1%: 30 225 
ODP-gew. Tonnen (s. Tabelle 4) 

+ 219 537 Tonnen R 22 x ODP 0,055: 12 075 ODP-gew. 
Tonnen (s. Tabelle 7) 

Summe: 42 300 ODP-gew. Tonnen 

Dies bedeutet gegenüber 1986 eine Reduzierung des 
Ozonabbaupotentials von über 95 %. Ausgedrückt in 
metrischen Tonnen ergeben sich als erlaubte Ver- 
brauchsmengen — je nach H-FCKW-Typ: 

ab dem 1. Januar 1996 weltweit z.B.: 

769 091 Tonnen R 22 
oder 384 545 Tonnen R 141b. 

Ausgehend von diesem Basiswert ist die erlaubte 
Höchstmenge des Verbrauchs weltweit im Zeitraum 
2004 bis 2030 auf Null zurückzuführen (s. Tabelle 9). 
Eine Kontrolle der Produktion dieser Stoffe wurde 
nicht beschlossen. 


Teilhalogenierte Fluorbromkohlenwasserstoffe (H- 
FBKW) 

H-FBKW — auch H-Halone genannt — wurden ur- 
sprünghch im Hinblick auf den Halonersatz bei un- 
verzichtbaren Anwendungen entwickelt. Ihr Ozon- 
abbaupotential ist um mindestens eine Größenord- 
nung geringer als das der Halone. Dennoch hat die 
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Vertragsstaatenkonferenz in Kopenhagen beschlos- 
sen, den Verbrauch dieser Stoffe bereits zum 1. Ja- 
nuar 1996 zu verbieten, weil weltweit genügend Ha- 
lon- Recyclingware für unverzichtbare Anwendun- 
gen zur Verfügung steht. 

Brommethan (Methylbromid): 

Brommethan wird weltweit in einer Menge von ca. 
63 000 t/a produziert und vorrangig in Ländern mit 
subtropischem oder tropischem Klima zur Bodenbe- 
gasung eingesetzt. Die Emissionsmengen betragen 
hierbei ca. 30 000 — 40 000 Tonnen pro Jahr. 

Die natürlichen Emissionen (Seetang, Meeresalgen, 
Vulkane) werden auf ca. 300 000 t/a geschätzt. 

Unter diesen Voraussetzungen war in Kopenhagen 
lediglich ein Beschluß über das Einfrieren von Pro- 
duktion und Verbrauch auf dem Niveau von 1991 zu 
erreichen. 


Tabelle 9 

Umfang der Reduktion von Produktion und 
Verbrauch der FCKW und Halone nach den 
Beschlüssen der 4. Vertragsstaatenkonferenz 
in Kopenhagen 


Stoff 

Montrealer Protokoll 
(Kopenhagen) 

1. FCKW 

Rll, R12, R113, 

R 114, R 115 
(Basis 1986) 

75 % 1994 

100 % 1996 

2. Halone 
(Basis 1986) 

100 % 1994 

3. andere voUhaloge- 
nierte FCKW 
(Basis 1989) 

20 % 1993 

75 % 1994 

100 % 1996 

4. Tetrachlorkohlenstoff 
(Basis 1989) 

85 % 1995 

100 % 1996 

5. 1,1,1-Trichlorethan 
(Basis 1989) 

Einfrieren ab 1993 

50 % 1994 

100% 1996 

6. Methylbromid 
(Basis 1991) 

Einfrieren ab 1995 

bis 1995: Entscheidung über 
Reduktion 

7. H-FBKW 

100 % 1996 

8. H-FCKW 
(Basis 1989) 

Einfrieren 1996 

(cap: 3,1 %) 

35 % 2004 

65% 2010 

90% 2015 

99,5 % 2020 

100% 2030 


Inkrafttreten der Änderung 

Die in Kopenhagen beschlossene Änderung sollte am 
1. Januar 1994 in Kraft treten, sofern bis zum 31. De- 


zember 1993 zwanzig Vertragsstaaten diese Ände- 
rung ratifiziert hätten. Dieses Ziel ist rdcht erreicht 
worden. Da die 20. Ratifikationsmrkunde nunmehr am 
16. März 1994 hinterlegt wurde, ist die Änderung am 
14. Juni 1994 in Kraft getreten. Die Bundesrepublik 
Deutschland hat rechtzeitig zum 28. Dezember 1993 
ratifiziert. Außer Dänemark (21. Dezember 1993), den 
Niederlanden (25. April 1994) und Luxemburg (9. Mai 
1994) hat bisher kein weiterer Mitgliedstaat der Euro- 
päischen Union ratifiziert (Stand 31. Mai 1994). 


Tabelle 10 

Liste der Vertragsparteien, die die 
Kopenhagener Änderung des Montrealer Proto- 
kolls ratifiziert haben 


(Stand: 31. Mai 1994) 


Antigua and Barbuda 

19. Juli 1993 

Bahamas 

4. Mai 1993 

Canada 

16. März 1994 

Chile 

14. Januar 1994 

Denmark 

21. Dezember 1993 

Ecuador 

24. November 1993 

Finland 

16. November 1993 

Germany 

28. Dezember 1993 

Hungary 

17. Mai 1994 

Iceland 

15. März 1994 

Luxembourg 

9. Mai 1994 

Malawi 

28. Februar 1994 

Malaysia 

5. August 1993 

Marshall Islands 

24. Mai 1993 

Mauritius 

30. November 1993 

Netherlands 

25. Aprü 1994 

New Zealand 

4. Juni 1993 

Norway 

3. September 1993 

Saint Kitts and Nevis 

19. Mai 1994 

Saudi Arabia 

1. März 1993 

Seychelles 

27. Mai 1993 

Sweden 

9. August 1993 

USA 

2. März 1994 

Viet Nam 

26. Januar 1994 


Quelle: UNEP 


2.1.2 5. Vertragsstaaten konferenz in Bangkok 
1993 

Im November 1993 fanden in Bangkok die 5. Vertrags- 
staatenkonferenz zum Montrealer Protokoll und die 3. 
Vertragsstaatenkonferenz zum Wiener Übereinkom- 
men statt. Anpassungen und Änderungen zum Proto- 
koll wurden tumusgemäß nicht beschlossen. 

Von entscheidender Bedeutung für den weiteren Er- 
folg des Protokolls ist jedoch die in Bangkok be- 
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schlossene Finanzierung des Mittelbedarfs der Ent- 
wicklungsländer. 


2.2 Multilateraler Fonds zugunsten der 
' Entwicklungsländer 

Gemäß Beschlußfassung der 2. Vertragsstaatenkon- 
ferenz des Montrealer Protokolls wurde bereits 1990 
ein Multilateraler Fonds zur Finanzierung von zu- 
sätzlichen Kosten der Entwicklungsländer (s. Tabel- 
len 11 a und 11 b), die diesen durch ihre nationale Um- 
setzung der FCKW- Substitutionsziele des Protokolls 
entstehen, eingerichtet. 

Die Gesamtausstattung des Fonds beläuft sich mittler- 
weile auf insgesamt 695 Millionen US-Dollar. Davon 
wurden 240 Millionen US-Dollar zwischen 1991 und 
1993 zugesagt. Entsprechend dem jährhch angepaß- 
ten Beitragsschlüssel entfiel auf Deutschland in die- 
sem Zeitraum ein Gesamtbeitrag von 25,7 Milhonen 
US-DoUar, dies entspricht einem Anteil von rd. 10,7 %. 

Während der 5. Vertragsstaatenkonferenz im No- 
vember 1993 in Bangkok wurde für die Jahre 1994 bis 
1996 ein Budget in Höhe von 510 MiUionen US-DoUar 
verabschiedet. In diesen! Beitrag sind 55 Milhonen 
US-Dollar nicht verbrauchter Restmittel aus dem Zu- 
sagezeitraum 1991 — 1993 enthalten. Gemäß dem ak- 
tuellen Beitragsschlüssel wird Deutschland mit rd. 
46,5 Millionen US-Dollar zur Wiederauffüllung des 
Fonds beitragen. Dies entspricht einem Anteil von 
10,25 %. Deutschland bleibt damit nach den USA und 
Japan drittgrößter Beitragszahler. 

Der Multilaterale Fonds des Montrealer Protokolls 
wird gemeinsam von Weltbank, UNDP, UNEP und 
UNIDO verwaltet. 


Tabelle 11 a 


Entwicklungsländer im Sinne des Montrealer 
Protokolls (Stand 31. Mai 1994) 


Argentina 

Guyana 

Saudi Arabia 

Bahamas 

Guatemala 

Senegal 

Bahrain 

Indonesia 

Seychelles 

Bangladesh 

Jamaica 

Solomon 

Brazil 

Jordan 

Islands 

Brunei 

Kenya 

Sri Lanka 

Darussalam 

Malawi 

Sudan 

Burkina Faso 

Malaysia 

Swaziland 

Cameroon 

Maldives 

Thailand 

Chüe 

Malta 

Togo 

China 

Mexico 

Tunisia 

Colombia 

Myanmar 

Turkey 

Cote d'Ivoire 

Nigeria 

Uganda 

Croatia 

Panama 

Uruguay 

Cuba 

Peru 

Venezuela 

Ecuador 

Philippines 

Viet Nam 

Egypt 

Republic of 

Yugoslavia 

Fiji 

Korea 

Zimbabwe 

Ghana 

Romania 


(insgesamt 53 Staaten) 


Quelle: UNEP 


Tabelle 11 b 


Entwicklungsländern zeitweilig gleichgestellte 
Länder (Stand: 31. Mai 1994) 


Antigua und 

Honduras 

Papua 

Barbuda 

India 

New Guinea 

Algeria 

Iran, Islamic 

Paraguay 

Barbados 

Republic of 

Saint Kitts and 

Benin 

Kiribati 

Nevis 

Bosnia and 

Lebanon 

Saint Lucia 

Herzegovina 

Libyan Arab 

Samoa 

Botswana 

Jamahiriya 

Syrian Arab 

Central Africa 

Macedonia, 

Repubhc 

Republic 

The Former 

Tanzania, 

Costa Rica 

Yugoslav 

United 

Dominica 

Repubhc of 

Republic of 

El Salvador 

Mauritius 

Trinidad and 

Gabon 

Namibia 

Tobago 

Gambia 

Nicaragua 

Zambia 

Grenada 

Niger 


Guinea 

Pakistan 


(insgesamt 36 Staaten) 


Quelle: UNEP 


2.3 Ratifizierungsgesetz zu den 

Kopenhagener Beschlüssen vom 
25. November 1992 

Das Gesetz zu der am 25. November 1992 beschlosse- 
nen Änderung und den am 25. November 1992 be- 
schlossenen Anpassungen zum Montrealer Protokoll 
vom 16. September 1987 über Stoffe, die zu einem 
Abbau der Ozonschicht führen, ist am 11. Dezember 
1993 im Bundesgesetzblatt Teil II Nr. 45, S. 2181, ver- 
kündet worden und nach seinem Art. 2 am 12. De- 
zember 1993 in Kraft getreten. 

Das Gesetz hat die verfassungsrechthchen Voraus- 
setzungen nach Art. 59 Abs. 2 des Grundgesetzes für 
die Hinterlegung der Ratifikationsurkunde zu der am 
25. November 1992 auf der 4. Vertragsstaatenkonfe- 
renz des Montrealer Protokolls in Kopenhagen be- 
schlossenen Änderung und den Anpassungen des 
Protokolls geschaffen. Die Hinterlegung der Ratifika- 
tionsurkunde ist am 28. Dezember 1993 erfolgt. 


2.4 Überführung in nationales Recht 

Die inhaltliche Überführung der Kopenhagener Be- 
schlüsse in unnüttelbar geltendes nationales Recht 
war mit der FCKW-Halon-Verbots-Verordnung vom 
06. Mai 1991 (BGBl. I S. 1090) hmsichthch der FCKW 
bereits in einem wesenüich weitergehenden Umfang 
vorweggenommen, da die nationale Verbotsverord- 
nung in praktisch allen Verwendungsbereichen der 
geregelten vollhalogenierten Stoffe einen endgülti- 
gen Ausstieg bis zum 1. Januar 1995 vorsieht, wäh- 
rend dies nach den Kopenhagener Beschlüssen erst 
zum 1. Januar 1996 erreicht werden soll. 

Die Überführung der weiteren Bestimmungen in na- 
tionales Recht geschieht darüber hinaus — bis auf die 
Zahlungsverpfhchtungen im Rahmen des Fonds — 
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EG -einheitlich durch die unmittelbar geltende VER- 
ORDNUNG (EWG) Nr. 3952/92 DES RATES vom 30. 
Dezember 1992 zur Änderung der VERORDNUNG 
(EWG) Nr. 594/91 DES RATES vom 4. März 1991 über 
Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen 
(s. Kapitel 3). Die Bestimmungen hinsichtlich der PI- 
FCKW, H-FBKW und Methylbromid werden im Rah- 
men der Neufassung dieser Verordnung EU-einheit- 
lich voraussichtlich bis Ende 1994 umgesetzt werden 
(s. Kapitel 7.2). 


2.5 Unterstützung ausgewählter 
Partnerländer im Rahmen der 
Entwicklungszusammenarbeit 

Die Bundesregierung bemüht sich bereits seit Ein- 
richtung des Multilateralen Fonds zur Unterstützung 
der Entwicklungsländer darum, im Rahmen der in 
diesem Finanzienmgsmechanismus vorgesehenen 
Möglichkeiten, ausgewählte Partnerländer bilateral 
bei der FCKW- Substitution zu unterstützen. Inzwi- 
schen wurden einer Vielzahl von Entwicklungslän- 
dern Angebote der Bundesregierung zur Zusammen- 
arbeit bei der Umsetzung des Montrealer Protokolls 
unterbreitet. 

Dank der Tatsache, daß gerade deutsche Unterneh- 
men weltweit führend in der Entwicklung von FCKW- 
Ersatztechnologien sind, hat sich die Bundesregie- 
rung 1993 entschlossen, gezielt Projekte der bilatera- 
len Zusammenarbeit auf der Grundlage des hier 
verfügbaren technischen Sachverstandes anzubah- 
nen. Gemeinsam mit den Anbietern entsprechender 
Substitutionstechnologien in Deutschland wurden 
technologische Lösrmgen ausgewählt, deren Transfer 
in Entwicklungsländer ohne größeren Entwicklungs- 
oder Anpassungsaufwand möghch ist. Neben Substi- 
tutionstechnologien im Bereich von Haushaltskälte- 
geräten sind es insbesondere Schäumverfahren für 
Dämmstoffe, deren Transfer aufgrund eines relativ 
geringen technischen Aufwandes für die Produk- 
tionsumstellung und der zu erzielenden hohen Sub- 
stitutionsraten sinnvoll ist. Auf Gnmdlage dieser 
Untersuchungen wurden den beiden größten FCKW- 
Verbrauchem in der Dritten Welt — China und Indien 
— gezielt Kooperationsangebote zur Zusammenar- 
beit im Kältetechnikbereich unterbreitet. 


Mit China wurde bereits Ende 1993 eine Vereinba- 
rung getroffen, die eine Zusammenarbeit zur Substi- 
tution von FCKW bei der Produktion von Haushalts- 
kühlschränken vorsieht. Geplant ist in einer ersten 
Phase die Unterstützung ausgewählter chinesischer 
Kühlschrankhersteller bei der Umstellung ihrer Pro- 
duktion auf FCKW/FKW-freie Kälte- und Dämmtech- 
nologien. 

Eine entsprechende Vereinbarung mit Indien wurde 
anläßlich der bilateralen entwicklungspolitischen 
Regierungsverhandlungen im Juni 1994 unterzeich- 
net. Die Deutsche Gesellschaft für Technische Zu- 
sammenarbeit wurde inzwischen mit der Umsetzung 
dieser Vorhaben noch im Jahr 1994 beauftragt. 

Notwendige Vorstudien sind für beide Regionen be- 
reits gemeinsam mit lokalen Partnern erstellt worden. 

Über diese beiden Beispiele hinaus ist die Unterstüt- 
zimg weiterer interessierter Partnerländer bei der 
Reahsierung von FCKW- Substitutionsmaßnahmen 
geplant. Entsprechende Ansätze werden derzeit ent- 
wickelt. Für Maßnahmen zur Beratung indonesischer 
FCKW-Anwender bei der Auswahl und Erprobung 
angepaßter Substitutionstechnologien ist zunächst 
die Bereitstellung von ca. 3,0 Milhonen DM vorgese- 
hen. Insgesamt werden zur Unterstützung von büate- 
ralen Vorhaben zur FC KW- Substitution im Rahmen 
der Entwicklungszusammenarbeit 1994 Mittel im Vo- 
lumen von rund 8,0 Millionen DM bereitgestellt. 

Die Bundesregierung prüft derzeit, ob über den Fi- 
nanzierungsmechanismus des Montrealer ProtokoUs 
hinaus eine Unterstützung ausgewählter osteuropäi- 
scher Staaten möglich ist. Diese Länder haben auf- 
grund des wirtschaftlichen Transformationsprozesses 
substantieUe Probleme, ihren aus dem Montrealer 
ProtokoU erwachsenden Verpflichtungen nachzu- 
kommen. Internationale Hilfen sind für diese Länder- 
gruppen jedoch bisher nicht vorgesehen, da das 
Montrealer Protokoll sie nach wie vor als sogenannte 
Geber eingruppiert. 

Auch in den Folgejahren wird sich die Bundesregie- 
rung bemühen, den im Rahmen des Montrealer Pro- 
tokolls eingeräumten Anteil für eine bilaterale Unter- 
stützrmg von FCKW-Substitutionsvorhaben in 
Entwicklungsländern auszuschöpfen. Nach dem ge- 
genwärtigen Beitragsschlüssel des Multilateralen 
Fonds stehen der Bundesregierung jährlich ca. 5 Mil- 
honen DM für bilaterale Maßnahmen zur Verfügung. 


3. Regelungen in der Europäischen Union 


3.1 Verordnung (EWG) Nr. 3952/92 des Rates 
vom 30. Dezember 1992 zur Änderung der 
Verordnung (EWG) Nr. 594/91 über den 
beschleunigten Verzicht auf Stoffe, die zu 
einem Abbau der Ozonschicht führen 


Die in den EU-Mitgliedstaaten unmittelbar geltende 
Verordnung (Amtsblatt der EG Nr. L 405 vom 31. De- 
zember 1992, S. 41; s. Anlage 2) setzt die in Kopenha- 
gen (Kapitel 2.1.1) beschlossenen Anpassungen zum 
Montrealer Protokoll in EG-Recht um. Die Verord- 


nung ist am 1. Januar 1993 in Kraft getreten. In 
Anwendung von Artikel 2 Abs. 11 des Montrealer 
Protokolls wurden bei der Umsetzung strengere 
Maßnahmen vorgeschrieben. Dies ist insbesondere 
der Vorbildfunktion der deutschen FCKW-Halon- 
Verbots-Verordmmg zu verdanken. Der Ausstiegs- 
termin 1. Januar 1995 konnte jetzt endhch EG-weit 
festgeschrieben werden. 

Geregelt werden dieselben Stoffgruppen wie im 
Montrealer Protokoll, jedoch mit kürzeren Fristen. 
Ab dem 1. Januar 1995 dürfen keine FCKW mehr 
hergestellt und verbraucht werden. Halone sind seit 
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Tabelle 12 

Ausstiegstermine aus Produktion und Verwendung nach der Verordnung (EWG) Nr. 3952/92 



FCKW 

andere vollhalo- 
genierte FCKW 

Halone 

Tetrachlor- 

kohlenstoff 

1,1,1-Trichlor- 

ethan 

Einfrieren 

Reduktion um 50 % ... 

Reduktion um 85 % ... 

Reduktion um 100 % . . . 

1. Januar 1994 

1. Januar 1995 

1. Januar 1993 

1. Januar 1994 

1. Januar 1995 

1. Januar 1993 

1. Januar 1994 

1. Januar 1993 

1. Januar 1994 

1. Januar 1995 

1. Januar 1993 

1. Januar 1994 

1. Januar 1996 

Basisjahr 

1986 

1989 

1986 

1989 

1989 


dem 1. Januar 1994, Tetrachlorkohlenstoff ab dem 1. 
Januar 1995 und 1,1,1-Trichlorethan ab dem 1. Januar 
1996 verboten. 

Darüber hinaus werden der Handel mit Nichtver- 
tragsparteien des Protokolls und die Einfuhr aus Ver- 
tragsstaaten außerhalb der EU geregelt. Vollhaloge- 
nierte FCKW, Halone, Tetrachlorkohlenstoff und 
1,1,1-Trichlorethan dürfen seit dem 10. August 1993 
nicht mehr aus Nichtvertragsstaaten importiert oder 
in diese exportiert werden. Auf der Grundlage einer 
im Rahmen des Montrealer Protokolls erstellten Liste 
von Erzeugnissen, die geregelte Stoffe enthalten, ist 
deren Einfuhr aus Nichtvertragsstaaten seit dem 27. 
Mai 1993 verboten. 


3.2 Einfuhr ozonabbauender Stoffe in die 
Europäische Union 

Zur Kontrolle der Einfuhr von geregelten Stoffen in 
die EU werden Einfuhrlizenzen nach dem folgenden 
Verfahren vergeben: 

Die Verordnung legt für die Einfuhr geregelter Stoffe 
generelle mengenmäßige Beschränkungen fest. Die- 
se mengenmäßigen Beschränkungen sind in An- 
hang II der Verordnung (EWG) Nr. 594/91 (s. Anlage 
2) auf geführt und gelten für unbenutzte, rückgeführ- 
te oder bereits verwendete Stoffe. Die Kommission 
kann mit Zustimmung der Mitgliedstaaten (Verfah- 
ren nach Artikel 12 EG-Verordnung 594/91) die Quo- 
ten des Anhangs II ändern. 

Die Kommission teilt jährlich nach Zustimmung der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und nach 
Veröffentlichung einer Mitteilung im Amtsblatt po- 
tentiellen Einführem dieser Chemikalien Einfuhr- 
quoten für jeweils ein Kalenderjahr zu. 

Die Einfuhrquote entspricht der Höchstmenge von 
ODP-gewichteten Stoffen innerhalb einer Stoffgrup- 
pe, die ein Einführer während eines Kalenderjahres 
in die Union einführen darf. 

Haben Hersteller von geregelten Stoffen in der Ge- 
meinschaft im Rahmen einer genehmigten industriel- 
len Rationalisierung ihre Produktionsrechte auf ein 
Drittland übertragen, können sie eine zusätzliche 
Einfuhrquote beantragen, die mengenmäßig nicht 
den in Artikel 11 der Verordnung festgelegten Um- 
fang überschreiten darf, der durch die Rationalisie- 
rung verlorenging. Die Antragstellung hat jährlich zu 
erfolgen. Die endgültige Entscheidung über diese 


zusätzlichen Einfuhrquoten erfolgt nach dem Verfah- 
ren in Artikel 12 der Verordnung (Verwaltungsaus- 
schuß, in dem alle Mitgliedstaaten vertreten sind und 
die Kommission den Vorsitz führt). 

Bei der Quotenzuteilung wurden für das Jahr 1994, 
wie bereits für das Jahr 1993, die im Anhang II festge- 
legten Quoten geändert, und es wurde erstmals zwi- 
schen unbenutzter, rückgeführter oder aufgearbeite- 
ter Ware und der Verwendung als Zwischenprodukt 
unterschieden (s. Anlage 3 und Antwort der Bundes- 
regierung vom 14. 4. 1994 auf eine entsprechende 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Klaus Küh- 
ler (BT-Drucksache 12/7357, Nr. 70)). 

Eine Einfuhrquote (oder ihr Rest) kann nicht auf an- 
dere Kontrollzeiträume oder eine andere Gruppe ge- 
regelter Chemikalien übertragen werden. 

Ist dem Einführer eine Quote zugewiesen, kann er im 
betreffenden Kalenderjahr, für das die Quote zuge- 
teilt wurde, bei der Kommission eine Einfuhrlizenz 
beantragen. Sie muß bei der zuständigen Zollstelle, 
über die die Stoffe in das Zollgebiet der Union einge- 
führt werden, vorgelegt werden. 

Basis der Quotenzuteilung sind die Einfuhrmengen 
in den jeweiligen Bezugsjahren (1986 oder 1989), die 
im gleichen Umfang wie die Produktionsmengen re- 
duziert werden. Es zeigt sich, daß in vielen Fällen 
höhere Einfuhrmengen beantragt werden, als zur Zu- 
teilung zur Verfügung stehen. Die den einzelnen Fir- 
men in den Jahren 1993 und 1994 zugeteilten Quoten 
wurden von der Kommission aus Gründen der Ver- 
traulichkeit nicht veröffentlicht. 

Vor allem wegen der weitergehenden Anforderun- 
gen der FCKW- Halon- Verbots -Verordnung folgt in 
der Bundesrepublik Deutschland auch bei Vorliegen 
einer Einfuhrlizenz eine zusätzliche Überprüfung der 
Einfuhrberechtigung auf der Grundlage der 115. Ver- 
ordnung zur Änderung der Einfuhrliste — Anlage 
zum Außenwirtschaftsgesetz — (BAnz. Nr. 240 vom 
31. Dezember 1991 S. 8375). 

Die Einhaltung sowohl der EG -rechtlichen als auch 
der nationalen Beschränkungen wird durch die An- 
ordnung einer Genehmigungspflicht, die sich aus 
Spalte 4 der Einfuhrliste (Anlage zum Außenwirt- 
schaftsgesetz) ergibt, gewährleistet. Danach ist die 
Einfuhr von Waren, die mit dem Zeichen gekenn- 
zeichnet sind, genehmigungspflichtig. 

Für Waren der Warennummem 2903 14 00, 
2903 19 10, 2903 40 10 bis 2903 40 61, 2903 40 70 bis 
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2903 40 91 und 3823 9096 bis 3823 9098 können Ein- 
fuhrgenehmigungen für die in der FCKW-Halon- 
Verbots- Verordnung definierten Zeiträume, läng- 
stens jedoch für den Gültigkeitszeitraum der von der 
EG-Kommission erteilten Einfuhrlizenz, von Gebiets- 
ansässigen beantragt werden, sofern sie Einführer 


i.S. von §23 Abs. la Außenwirtschaftsverordnung 
(AWV) sind. Dieses — von der EG-Kommission in der 
Vergangenheit zunächst beanstandete — zusätzhche 
nationale Vorgehen hat sich außerordentlich be- 
währt. Ein entsprechendes Vorgehen in den anderen 
EU-Mitghedstaaten würde sich empfehlen. 


4. Nationale Maßnahmen in der Bundesrepublik Deutschland 


4.1 FCKW-Halon-VerbotS'Verordnung 

Die am 1. August 1991 in Kraft getretene FCKW-Halon- 
Verbots-Verordnung hat sich bewährt. Die zum Zeit- 
punkt des Inkrafttretens der Verordnung als äußerst 
ehrgeizig angesehenen Ausstiegstermine wurden ein- 
gehalten und konnten sogar in vielen Bereichen unter- 
schritten werden (s. Kapitel 4.2). Zum heutigen Zeit- 
punkt ist der Umstieg im wesenthchen abgeschlossen. 

Probleme sind bei der Rücknahme von Halonen zu 
verzeichnen. Hier besteht eine Diskrepanz zwischen 
rückgegebener Menge, Ausnahmegenehmigungen 
und bekannter Einsatzmenge. Worauf diese Diskre- 
panz beruht, ist der Bundesregierung nicht bekannt, 
da die Überwachung der Durchführung der Verord- 
nung den zuständigen Landesbehörden obliegt. 


4.1.1 Ausnahmeregelungen nach §2 Abs. 2 
- Medizinalsprays - 

Nach § 2 Abs. 1 der FCKW-Halon-Verbots-Verord- 
nung ist es verboten, Druckgaspackungen, die die in 


§ 1 Abs. 1 und 2 der Verordnung genannten Stoffe mit 
einem Massengehalt von mehr als 1 vom Hundert 
enthalten, herzustellen oder in den Verkehr zu brin- 
gen. Dieses Verbot gilt auch für Arzneinüttel. Das 
Bundesgesundheitsamt kann nach § 2 Abs. 2 dieser 
Verordnung auf Antrag im Rahmen der Entschei- 
dung über die Zulassung oder die Verlängenmg der 
Zulassung befristete Ausnahmen von diesem Verbot 
zulassen, wenn das Arzneinüttel zur Behandlung 
schwerwiegender Gesundheitsstörungen dient und 
der Einsatz der in § 1 der Verordnung genannten 
Stoffe zur Anwendung des Arzneimittels zwingend 
erforderlich ist. 

In der Bekanntmachung über die Zulassung und Re- 
gistrienmg sowie die Verlängerung der Zulassung 
von Arzneimitteln — Ausnahmen vom Verbot be- 
stimmter, die Ozonschicht abbauender Halogenkoh- 
lenwasserstoffe nach der FCKW-Halon- Verbots- Ver- 
ordnung — vom 1. August 1991 (BAnz. S. 5774) hat 
das Bundesgesundheitsamt eine Erläuterung dazu 
gegeben, unter welchen Voraussetzungen es die Er- 
teilung einer Ausnahmegenehmigung als gerechtfer- 
tigt ansieht. 


Bekanntmachung über die Zulassung und Registrierung sowie die Verlängerung der 
Zulassung von Arzneimitteln - Ausnahmen vom Verbot bestimmter die Ozonschicht 
abbauender halogenkohlenwasserstoffe nach der FCKW-Halon-Verbots*Verordnung -* 

Vom 15. März 1994 


Diese Bekanntmachung ersetzt die entsprechende 
Bekanntmachung vom 1. August 1991 (BAnz. 
S. 5774). 

Gemäß § 2 Abs. 1 der FCKW-Halon-Verbots-Ver- 
ordnung vom 6. Mai 1991 (BGBl. I S. 1090) ist es 
verboten, Druckgaspackungen, die die in § 1 Abs. 1 
und 2 genannten Stoffe mit einem Massegehalt von 
mehr als 1 vom Hundert enthalten, herzustellen oder 
in den Verkehr zu bringen. Dieses Verbot gilt auch 
für Arzneinüttel. 

Das Bundesgesundheitsamt kann gemäß § 2 Abs. 2 
der FCKW-Halon-Verbots-Verordnung auf Antrag 
im Rahmen der Entscheidung über die Zulassung 
oder die Verlängerung der Zulassung befristete 
Ausnahmen von diesem Verbot zulassen, wenn 

1. das Arzneimittel zur Behandlung schwerwiegen- 
der Gesundheitsstörungen dient 

und 


2. der Einsatz der in § 1 der FCKW-Halon-Verbots- 
Verordnung genannten Stoffe zur Anwendung 
des Arzneimittels zwingend erforderlich ist. 

Vorbehaltlich einer endgültigen Entscheidung über 
die Einstufung der Verwendung von FCKW in Arz- 
neimitteln mit den unten genannten Indikationen als 
„unentbehrliche Verwendung“ (essential use) durch 
das Technical and Economic Committee of the United 
Nations Environmental Programme (UNEP) und in 
Anpassung an die Regelung durch die EG hinsicht- 
lich der Verwendung von FCKW in Arzneimitteln 
(Coundl Regulation [EEC). No 3952/92) liegen die 
Voraussetzungen für die Erteüung einer Ausnahme- 
genehmigung vor, wenn es sich um ein Arzneimittel 
handelt, das zur Anwendung bei Asthma und ande- 
ren chronisch obstruktiven Atemwegserkrankungen 
mittels inhalativer Therapie bestimmt ist. 

Eine zunächst bis zum 31. Dezember 1995 befristete 
Ausnahmegenehmigimg wird für diese Arzneimittel 
vom Bundesgesundheitsamt auf Antrag erteilt. 
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Das für die Zulassung von Arzneimitteln zuständige 
Gremium der EU, das Conunittee for Proprietary Me- 
dicinal Products (CPMP), ist in Kenntnis der Maßnah- 
men des Bundesgesundheitsamtes tätig geworden 
und hat die Erstellung einer Empfehlung „Matters 
relating to the replacement of CFCs in medicinal pro- 
ducts" (lII/5462/93-Final rev. 1) veranlaßt und damit 
EU-einheithche Kriterien zur Verwendung von 
FCKW in Arzneimitteln geschaffen. 

Aufgrund dieser Empfehlung hat das Bundesgesund- 
heitsamt am 15. März 1994 in Angleichung an die 
EU-Regelung eine weitere Bekanntmachung im 
Bundesanzeiger (BAnz. S. 4916) veröffentlicht, die 
die entsprechende Bekanntmachung vom 1. August 
1991 ersetzt (siehe Seite 15). 

Danach liegen die Voraussetzungen für die Erteilung 
einer Ausnahmegenehmigung nach der FCKW-Ha- 
lon-Verbots-Verordnung vor, wenn es sich um ein 
Arzneimittel handelt, das ziu* Anwendung bei Asth- 
ma und anderen chronisch obstruktiven Atemwegs- 
erkrankungen mittels inhalativer Therapie bestimmt 
ist. 


Eine befristete Ausnahmegenehmigung wird für die- 
se Arzneimittel auf Antrag zunächst bis zum 31. De- 
zember 1995 erteilt. 


4.1.2 Ausnahmeregelung nach § 6 Abs. 2 
— Feuerlöschmittel — 

Die Verwendung von Halonen als Feuerlöschmittel 
ist seit dem 1. Januar 1992 verboten. Für Feuerlösch- 
geräte und -anlagen, die vor Inkrafttreten der Ver- 
ordnung hergesteUt wurden, galt eine Übergangsfrist 
bis zum 31. Dezember 1993. 

Ausnahmen von diesen Vorschriften können auf An- 
trag bei den zuständigen Behörden der Länder im 
Benehmen mit dem Umweltbundesamt erteilt wer- 
den, wenn diese Stoffe bei der Brandbekämpfung 
zum Schutz von Leben und Gesundheit des Men- 
schen zwingend erforderlich sind. Dies ist im Einzel- 
fall zu entscheiden. 

Dabei wendet das Umweltbundesamt u.a. den fol- 
genden Kriterienkatalog an: 


Ein Ausnahmetatbestand ist insbesondere dann ge- 
geben, wenn 

— sich Menschen in dem zu löschenden Raum nach 
dem Löschangriff aufhalten müssen bzw. nicht in 
der Lage sind, diesen zu verlassen und 

— eine Absicherung des Brandrisikos mit Objekt- 
schutzanlagen bzw. tragbaren Löschgeräten 
nicht möglich ist und 

— eine räumliche Abtrennung des Brandrisikos 
vom Bereich, der zum Aufenthalt von Menschen 
dient, nicht möglich ist und 

— eine Verringerung des Brandrisikos (z. B. Ersatz 
von Lacken mit brennbaren Lösemitteln durch 
Wasserlacke) nicht möglich ist. 

Nach Kenntnis des Umweltbundesamtes sind Aus- 
nahmen heute z. B. in den nachfolgend aufgeführ- 
ten Verwendungen erforderlich, da alle vorgenann- 
ten Kriterien erfüllt sind: 

— zivile und militärische Luftfahrt (ausgenommen 
Absicherung von unbemannten Frachträumen), 

— Bereiche, in denen es durch Verwendung von 
Ersatzstoffen zu einer erhöhten Freisetzung von 
radioaktiven Stoffen kommen kann, 


— Pkw (wenn eine Absicherung des Innenraumes 
zwingend nowendig ist; z. B. im Motorsport). 

Die Kriterien sind in den folgenden beispielhaften 

Anwendungen nicht erfüllt, d. h. eine Substitution 

von Halon ist möglich: 

— Rechenzentren (Alternative: COi-Objektschutz 
für Computer, Doppelböden, etc. Sprinkler und 
mobile Löschgeräte für begehbare Räume) 

— Leitwarten (analog zu Rechenzentren, für eine 
gute Abtrennung C02-gestützter Bereiche gegen 
begehbare Bereiche ist Sorge zu tragen) 

— Lackieranlagen (Alternative: COj-Objektschutz 
(bei Einhausung der Anlagen und/oder entspre- 
chenden organisatorischen Maßnahmen, um 
Menschenleben nicht zu gefährden)), 

— Druckereianlagen (vergleichbar Lackieranla- 
gen), 

— Pkw (Halonlöscher für den Motorraum und die 
Fahrzeugunterseite sind durch Pulverlöscher er- 
setzbar). 


Die Weiterverwendung der bereits seit November 
1991 in der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr 
hergestellten Halone ist heute nur noch in wenigen 
Bereichen notwendig, da Brandschutzprobleme 
vielfach nüt alternativen organisatorisch/techni- 
schen Maßnahmen lösbar sind. Für die Anwen- 
dungsgebiete des Halon 1301 sind hier insbesondere 
C02-0bjektschutz- und Raumschutzanlagen sowie 
Inertgas-Raumschutzanlagen zu nennen. Für Halon 


1211 in mobilen Anlagen kommen Löschgeräte mit 
CO 2 , Pulver, Wasser oder Schaum als Substitut in 
Frage. 


Bei Binnenschiffen wurde der Entwicklung interna- 
tional soweit Rechnung getragen, daß in Zukunft der 
Einsatz von Halonen in Feuerlöschanlagen nicht 
mehr zugelassen wird. 
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Ausnahmen sind insbesondere beim Einsatz in Luft- 
fahrzeugen und Seeschiffen unter deutscher Flagge, 
deren Kiellegung vor dem 1. Januar 1992 erfolgte, 
notwendig (s. Tabelle 13). 


Tabelle 13 


Ausnahmen nach § 6 Abs. 2 
der FCKW-Halon- Verbots-Verordnung 
— Luftfahrzeuge, Seeschiffe — 


Anwendungs- 

bereich 

Zahl der genehmigten Anträge 

Halon- 

menge 

(int) 

H 1211 

H 1301 

H 2402 

Luftfahrzeuge 
(zugelassen 
vom Luft- 
fahrtbundes- 
amt) befristet 
bis 31. 12. 

1998 

76 

nicht 

erfaßt 

Seeschiffe 
unter deut- 
scher Flagge 

3 

244 

1 

66,7 


Quelle: Umweltbundesamt 


Ein weiteres großes Einsatzgebiet für Halonfeuer- 
löschanlagen war der Schutz elektrischer und elek- 
tronischer Anlagen. Hier ist der Ersatz des vorwie- 
gend verwendeten Halons 1301 weitgehend möglich. 
Terminliche Schwierigkeiten wegen begrenzter Ka- 
pazitäten zur Umrüstung führten jedoch dazu, daß 
Ausnahmen zwischen 2 Monaten und einem Jahr er- 
teilt wurden (s. Tabelle 14). 

Insgesamt beträgt die Halonmenge, die sich zu Be- 
ginn des Jahres 1994 noch in Feuerlöschgeräten und 
-anlagen in Deutschland befindet, schätzungsweise 
500 1. Davon werden bis Ende 1994 noch einmal ca. 
12 % substituiert. 


4.1.3 Einsatz von Halonen bei Dienststellen des 
Bundes 

In den Dienststellen des Bundes erfolgte eine weitge- 
hende Umstellung auf alternative Feuerlöschmittel. 

Nur in wenigen Fällen war eine Ausnahmegenehmi- 
gung für die Weiterverwendung von Halonen erfor- 
derlich (s. Tabelle 15). 

Die für den Geschäftsbereich des Bundesministe- 
riums des Innern erteilten Ausnahmegenehmigun- 
gen betreffen Fahrzeuge im Bereich des Bundes- 
grenzschutzes. Im Geschäftsbereich des Bundes- 
ministeriums für Verkehr wurden im Zuständigkeits- 
bereich der Wasser- und Schiffahrtsdirektionen 6 
Ausnahmegenehmigungen mit einer Halongesamt- 
menge von 1,07 t erteilt. 1,7 t Halone wurden bereits 
entsorgt. 1,87 t befinden sich in Zwischenlagern bzw. 
stehen zur Entsorgung an. Die Deutsche Bahn AG 
verwendet keine Halonlöscher mehr. 


Zu den durch das Luftfahrtbundesamt und der See- 
berufsgenossenschaft erteilten Ausnahmengenehmi- 
gungen siehe Kapitel 4.1.2. 

Aufgrund der überwiegend nicht kostenfreien Rück- 
nahme ist die Entsorgung bzw. Rückgabe der Halone 
noch nicht abgeschlossen. 


4.1.4 Übergangsregelung nach §10 

— Bekanntgabe von Ersatzkältemitteln — 

Nach § 10 Abs. 2 der FCKW-Halon- Verbots -Verord- 
nung dürfen die in § 1 der Verordnung geregelten 
Kältemittel in Altanlagen nur so lange verwendet 
werden, wie keine Kältemittel mit geringerem Ozon- 
abbaupotential in diesen Anlagen eingesetzt werden 
können. Diese Ersatzstoffe sind vom Umweltbundes- 
amt bekanntzugeben. 

Eine derartige Bekanntgabe setzt voraus, daß der 
Einsatz der Ersatzstoffe in den bestehenden Anlagen 
dem Stand der Technik entspricht. Dabei ist auch den 
Erfordernissen des Arbeits- und Unfallschutzes Rech- 
nung zu tragen. Da die in Frage kommenden Kälte- 
mittel und Anlagen sehr vielfältig sind, sind diese 
sowohl bezüglich der Ersatzstoffe als auch der festzu- 
legenden Übergangszeiträume differenziert zu be- 
trachten. Schätzungsweise 44 000 Tonnen Kältemit- 
tel (davon ca. 5 000 t in Haushaltskältegeräten) sind 
in Altanlagen noch enthalten. 

Zur Klärung der offenen Fragen wird seit Dezember 
1993 im Rahmen des Umweltforschungsplans des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit vom Umweltbundesamt ein For- 
schungsvorhaben „Ermittlung und Bewertung von 
Ersatzkältemitteln für FCKW in bestehenden Kälte- 
und Klimaanlagen" gefördert. 


Wichtige Ziele dieses Projektes sind: 

1. Mögliche Ersatzkältemittel für bestehende Anla- 
gen werden ermittelt und bewertet. Dabei werden 
die verschiedenen Anwendungsgebiete, Anla- 
gentypen und die bisher eingesetzten Kältemittel 
besonders berücksichtigt. 

2. Die bisherigen Erfahrungen in unterschiedlichen 
Bereichen der Klima- und Kältetechnik beim Aus- 
tausch der FCKW-haltigen Kältemittel werden be- 
wertet. 

3. Die Kenntnisse über praktische Erfahrungen bei 
Herstellern von Ersatzkältemitteln, Wartungsbe- 
trieben und Herstellern von Kälte-, Klima- und 
Wärmepumpenanlagen werden zusammengetra- 
gen. 

Eine besondere Rolle spielen hierbei die Zuverlässig- 
keit und die Leistung der Anlagen nach Umstellung 
auf Ersatzkältemittel sowie der Zeit- und Kostenauf- 
wand. 

4. Der Stand der Technik zur Umrüstung bestehen- 
der Anlagen mit Ersatzkältemitteln wird darge- 
stellt, wobei die erforderlichen finanziellen Mittel 
hinreichend berücksichtigt werden. 
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Tabelle 14 


Ausnahmen nach § 6 Abs. 2 der FCKW-Halon- Verbots- Verordnung*) 

— sonstige Ausnahmen — 


Anwendungsgebiet 

Zahl der genehmigten 
Anträge 

Geltungsdauer 

geschätzte Halonmenge 
(in t) 

Leitwarten, Rechen- 

5 

06/95—12/98 

35,6 

zentren, EDV-Anlagen 

51 

01/94—06/95 


Industrieanlagen mit 
brennbaren Lösemitteln 

15 

04/94—12/98 

7,8 

Handfeuerlöscher 

14 

12/98 

4,3 

Automobilsport 

96 

12/98 

3,8 

Sonstige 

21 

12/97—12/98 

18,2 


•) ohne Berlin und Rheinland-Pfalz 
Quelle: Umweltbundesamt 


Mit ersten Ergebnissen kann etwa im Frühjahr 1995 
gerechnet werden, so daß die in der nationalen 
FCKW- Verordnung vorgesehene Bekanntmachung 
des Umweltbundesamtes nach Anhörung der betei- 
ligten Kreise voraussichtlich im Sommer 1995 erfol- 
gen kann. 


4.1.5 Hinweise und Empfehlungen zum Vollzug 
des § 8 — Sachkunde, Technische Anforde- 
rungen — 

Nach § 8 Abs. 1 der FCKW-Halon-Verbots-Verord- 
nung ist es verboten, beim Betrieb, bei Instandhal- 
tungsarbeiten und bei der Außerbetriebnahme von 
Kälte- und Löschanlagen die geregelten FCKW und 
Halone entgegen dem Stand der Technik in die At- 
mosphäre entweichen zu lassen. Darüber hinaus be- 
stimmt § 8 Abs. 3, daß Instandhaltungs- und War- 
tungsarbeiten nur von Sachkundigen vorgenommen 
werden dürfen. Verstöße gegen diese Vorschrift sind 


nach § 9 Abs. 3 der Verordnung Ordnungswidrig- 
keitstatbestände. Um einen einheitlichen Vollzug 
dieser Bestimmungen durch die Bundesländer zu er- 
möglichen, wurde auf Anregung des Bundesin- 
nungsverbandes des Deutschen Kälteanlagenbauer- 
handwerks ein entsprechender Bund/Länder- 
Arbeitskreis eingerichtet. Ergebnis der Arbeit dieses 
Arbeitskreises sind die in Anlage 4 abgedruckten 
Hinweise und Empfehlungen zum Vollzug des § 8. 


4.2 Selbstverpflichtungen der FCKW- 
Anwender und -Hersteller 

Mit Ausnahme der rechthch weiterhin zugelassenen 
Medizinalsprays werden 1994 sämtliche Produkte in 
Deutschland FCKW-frei hergestellt sein. Damit hat 
die Industrie ihre Zusage vom Sommer 1992 zum vor- 
zeitigen FCKW-Ausstieg eingehalten. 


Tabelle 15 


Halonsituation bei den Dienststellen des Bundes 


Dienststelle 

Halonmengen in 

Entsorgte bzw. an die 

Noch zur Entsorgung 


Anlagen mit Ausnahme - 

Vertreiber zurückgege- 

anstehende Halon- 


genehmigung (in t) 

bene Halonmengen (in t) 

mengen (in t) 

BMI 


0,04 


Geschäftsbereich 
des BMI 

1,3 

1,39 

10,26 

BMF 


3,01 

3,12 

BMFT 

DBP Postdienst und 

DBP Postbank 


18,5 

0,2 

DBP Telekom 



60,0 


Quelle: Umweltbundesamt 
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Folgende Branchen haben ihre freiwilhg eingegan- 
genen Verpflichtungen erfüllt; 


Automobilindustrie 

Die deutschen Automobilhersteller haben ihre Pro- 
duktion entsprechend ihrer Zusage planmäßig bis 
zum Herbst 1993 auf FCKW-freie Klimaanlagen um- 
gestellt. 

Von den mit Klimaanlagen ausgelieferten Import- 
fahrzeugen werden im Jahr 1994 über 90 % FCKW- 
freie Kältemittel enthalten. Die Zahl von Importfahr- 
zeugen mit FCKW-haltiger Klimaanlage wird damit 
1994 unter 7 500 hegen. Im Sommer 1992 war für 1994 
noch mit 9 000 FCKW-klimatisierten Importfahrzeu- 
gen gerechnet worden. 


Transportkälte 

Transportkälteanlagen mit Füllmengen ab 5 kg wer- 
den seit dem 1. Januar 1993, Anlagen mit kleineren 
Füllmengen seit dem 1. Januar 1994 ohne vollhaloge- 
nierte FCKW-Kältemittel ausgeliefert. Die Mitglieds- 
firmen des Verbandes Transfrigoroute Deutschland 
e.V, in dem neben den Kühlguttransporteuren alle 
namhaften Transportkälteanlagen- und Kühlfahr- 
zeughersteller organisiert sind, verzichten damit 
jeweils ein Jahr früher, als in der FCKW-Halon- 
Verbots-Verordnimg vorgeschrieben ist, auf vollha- 
logenierte FCKW. 


Dämmstoffe im Bauwesen 

Die im Industrie verband Polyurethan-Hartschaum 
e.V (IVPU) zusammengeschlossenen Hersteller ha- 
ben ihre Produktion wie zugesagt bis Ende 1993 auf 
Treibmittel ohne vollhalogenierte FCKW umgestellt. 
Die Mehrzahl der Verbandsmitglieder bietet derzeit 
Pentan-getriebene Dämmstoffe an. 

Bei den Herstellern von Polyurethan- Sandwichele- 
menten ist der Verzicht auf vollhalogenierte FCKW 
ebenfalls abgeschlossen. Die bauaufsichthchen Zu- 
lassungen durch das Institut für Bautechnik sind er- 
teilt. 

Die Umstellung erfolgte im wesentlichen auf die H- 
FCKW R 141 b bzw. R 22/R 142 b. Pentan-geschäumte 
Elemente sind in der Erprobimg. 


Haushalts-Kältegeräte 

Die deutschen Hersteller von Haushalts-Kältegerä- 
ten haben die Verwendung von FCKW als Kältemit- 
tel und Isolierdämmgas im Laufe des Jahres 1993, 
und damit ein Jahr früher als rechtlich vorgeschrie- 
ben, eingestellt. Die ursprüngliche Zusage, bis Mitte 
1994 auf FCKW zu verzichten, ist damit bereits ein 
halbes Jcihr früher erfüllt worden. H-FCKW werden 
als Ersatzstoffe auch künftig nicht eingesetzt. 


Gewerbliche/industrielle Kälte 

Die Mitgliedsfirmen der Fachgruppe Kühlmittel so- 
wie die kältetechnischen Firmen der Fachgemein- 
schaft Allgemeine Lufttechnik im Verband Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau e. V (VDMA) haben ih- 
re Produktion entsprechend ihrer Zusage bis Ende 
1993 auf FCKW-freie Geräte imd Anlagen umge- 
stellt. Nach Einschätzimg des Bimdesinnungsver- 
bandes des Deutschen Kälteanlagenbauerhand- 
werks (BIV) sowie des Verbandes Deutscher 
Kälte-Klima-Fachbetriebe e.V. (VDKF) werden da- 
her im Jahr 1994 nur noch in wenigen Ausnahmefäl- 
len Kälte- oder Klimaanlagen mit vollhalogenierten 
FCKW installiert werden. 


FCKW-Produktion 

Von den drei deutschen Herstellern hat die Firma 
Chemiewerk Nünchritz ihre FCKW-Produktion be- 
reits zum Jahreswechsel 1992/1993 eingestellt. Die 
Firmen Hoechst und Solvay sind diesem Schritt im 
April bzw. Anfang Mai 1994 gefolgt. In der Bundesre- 
publik Deutschland wurden 1994 noch 14 500 Tonnen 
vollhalogenierter FCKW produziert. Danach wird es 
in Deutschland keine FCKW-Produktion mehr geben 
(s. TabeUe 16). 


4.3 Verordnung zur Emissionsbegrenzung 
von ieichtfiüchtigen 
Haiogenkohienwasserstoffen 
(2. BimSchV) 

In der am 1. März 1991 in Kraft getretenen novel- 
herten Verordnung zur Emissionsbegrenzung von 
leichtflüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen (2. 
BImSchV) wurden aufgrund des hohen gesundheits- 
und umweltgefährdenden Potentials der Chlorkoh- 
lenwasserstoffe sowohl die in Oberflächenbehand- 
lungsanlagen, Chemischreinigungs- und Textilaus- 
rüstungsanlagen sowie in Extraktionsanlagen 
zulässigen Lösemittel geregelt als auch technische 
Anforderungen an Ausführung und Betrieb dieser 
Anlagen gestellt. 

Die ozonabbauenden Lösemittel FCKW R 11, R 112 
und R 113 sowie 1,1,1-Trichlorethan sind seitdem in 
neuen, von der 2. BImSchV geregelten Anlagen nicht 
mehr zugelassen. Für Altanlagen galt eine Über- 
gangsfrist bis zum 31. Dezember 1992. Von den zu- 
ständigen Behörden der Länder konnte diese Frist im 
Einzelfall auf Antrag verlängert werden, wenn ein- 
zelne Anforderungen der Verordnung nur mit unver- 
hältnismäßigem Aufwand erfüllt werden konnten, 
schädliche Umwelteinwirkungen nicht zu erwarten 
sind und die Ausnahme der Vorsorge gegen schädli- 
che Umwelteinwirkungen nicht entgegensteht. 

Ein Ersatz dieser Stoffe in Oberflächenbehandlungs- 
anlagen erfolgt in der Mehrheit durch wäßrige Reini- 
gungssysteme. Aber auch halogenfreie Lösemittel, 
wie Alkohole und entaromatisierte Kohlenwasser- 
stoffe, sind für diesen Anwendungsbereich geeignet. 
Für Chemischreinigimgsbetriebe stehen heute ne- 
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Tabelle 16 

Rückgang der FCKW-Produktion in der Bundesrepublik Deutschland 
und Rückgang der Inlandsverkäufe deutscher Hersteller 




Produktion 

Inlandsverkäufe 


[t] 


prozentualer Rückgang 

[t] 

prozentualer Rückgang 

1986 

126 000 

0% 

71 000 

0% 

1987 

127 000 

+ 1% 

— 

— 

1988 

120 000 

- 5% 

— 

— 

1989 

107 000 

- 15% 

46000 

- 35% 

1990 

81000 

- 36% 

37 000 

- 48 % 

1991 

65 000 

- 48% 

27 000 

- 62% 

1992 

59 000 

- 53% 

15 000 

- 79% 

1993 

51 800 

- 59% 

9 000 

- 87% 

1994 

14 500 

- 88% 




Quelle: BMU 


ben den Tetrachlorethen (Per) -Chemischreinigungs- 
anlagen auch Anlagen zur Verfügung, die mit entaro- 
matisierten Kohlenwasserstoffen reinigen. Hierzu 
gehört z.B. der Ersatzstoff Undekan, dessen Bewer- 
tung aber noch nicht abgeschlossen ist. 


4.4 Verminderung des Einsatzes von FCKW/ 
Haionen bei der Bundeswehr 

Die Bundeswehr hat seit Inkrafttreten der FCKW-Ha- 
lon- Verbots -Verordnung erhebhche Anstrengungen 
unternommen, den Verzicht auf die Verwendung 
ozonabbauender Stoffe entsprechend den vorgege- 
benen Ausstiegsfristen und soweit möghch auch frü- 
her zu erreichen. 

Hierzu wurden vom Bundesministerium der Verteidi- 
gung Durchführungsbestimmimgen zur FCKW-Ha- 
lon-Verbots-Verordnimg im Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums der Verteidigung erlassen. 

Die Regelimgen betreffen u. a.: 

— Verbote der Beschaffung und Verwendung ozon- 
abbauender Chemikalien, 

— Sachkunde und Maßnahmen zur Reduzienmg 
von FCKW- und Halonemissionen, 

— Halonbewirtschaftung, Aufzeichnungen, 

— Zuständigkeitsregelungen, 

— Ausnahmen. 

Die wesentlichen bereits reaüsierten Schritte zur Re- 
duzierung der Verwendung von FCKW/Halonen in 
der Bundeswehr werden durch die folgenden Maß- 
nahmen in bestimmten FCKW/Halon-typischen An- 
wendungsbereichen verdeuthcht: 


Lösungs-ZReinigungsmittel 

In der Vergangenheit wurden in der Bimdeswehr 
große Mengen an FCKW für Reinigimgszwecke ein- 
gesetzt. 

Zum Schutz der Ozonschicht verwendet die Bundes- 
wehr heute in ihren Oberflächenbehandlungs- und 
Remigungsanlagen ausschheßlich FCKW-freie Rei- 
nigungs-ZLösungsmittel, wie Alkohole, wäßrige Lö- 
sungen oder Terpene/Esterverbindungen. 


Kältemittel 

Die Bundeswehr verwendet FCKW-haltige Kältemit- 
tel nur noch in Altanlagen im Einklang mit den nach 
der FCKW-Halon-Verbots-Verordnung geltenden 
Übergangsvorschriften. 

Um darüber hinaus den Ausstieg zu beschleunigen, 
dürfen in der Bundeswehr nur noch Kälteanlagen/- 
Systeme beschafft werden, die keine ozonschicht- 
schädigenden Kältemittel enthalten. Damit versucht 
die Bundeswehr, die Ausstiegsfrist der Verordnung in 
diesem Bereich nochmals zu verkürzen und der Tat- 
sache Rechnung zu tragen, daß die Industrie auf die- 
sem Gebiet bereits geeignete Ersatzstoffe anbietet. 

Einige umweltfreundliche Kältenüttel wie R 134 a 
und Propan/Butan finden bereits Anwendung. 


Halone als Löschmittel 

Zahlreiche Aktivitäten in den letzten Jahren waren 
schwerpunktmäßig darauf gerichtet, die Halone 1301 
und 1211, die bis vor kurzem als Löschmittel in der 
Bundeswehr weit verbreitet waren, durch andere 
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Tabelle 17 


Verwendung voll- und teilhalogenierter Kältemittel bei der Bundeswehr 


Kältemittel 

Terr. Wehr- 
verwaltung 

Rüstungs- 

bereich 

Luftwaffe 

Heer 

Marine 

Gesamtmenge 

RU 

ca. 11 000 kg 

458 kg 

625 kg 


3 900 kg 

ca. 15 983 kg 

R 12 

ca. 28 000 kg 

127 kg 

3 155 kg 

8 690 kg 

2 800 kg 

ca. 42 772 kg 

R13 

ca. 700 kg 

397 kg 

400 kg 



ca. 1 497 kg 

R22 

ca. 50 000 kg 

955 kg 

4 207 kg 

77 kg 

6 940 kg 

ca. 62 179 kg 

R113 

ca. 1 000 kg 





ca. 1 000 kg 

R114 





2 000 kg 

2 000 kg 

R 134 a 

ca. 40 kg 

210 kg 



15 kg 

ca. 265 kg 

R500 

ca. 60 kg 





ca. 60 kg 

R502 

ca. 2 000 kg 

348 kg 




ca. 2 348 kg 


Quelle; Bundesministerium der Verteidigung; Stand: 30. September 1993 


Löschmittel zu ersetzen. Dies ist weitgehend gelun- 
gen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt werden Halone nur noch in 
Altanlagen als Löschmittel im Rahmen befristeter 
Ausnahmen nach der FCKW-Halon-Verbots-Verord- 
nung verwendet, soweit diese zum Schutz von Leben 
und Gesundheit des Menschen unverzichtbar sind, 
weil Ersatzstoffe fehlen oder UmrüstmaBnahmen noch 
nicht abgeschlossen werden konnten. Für diese un- 
verzichtbaren Anwendungen wird ausschließlich auf 
vorhandene Halonreserven zurückgegriffen. Die Be- 
schaffung von Halonen wurde bereits 1992 eingestellt. 
Im einzelnen stellt sich der Sachstand wie folgt dar: 


Stationäre Feuerlöschanlagen 

Diese Feuerlöschanlagen werden mit Halon 1301 be- 
trieben, und zwar in Gefechtsleitstellen, verbunker- 
ten Aufklärungs- und Einsatzzentralen, Rechen- und 
Femmeldezentren. Die Umrüstung auf halonfreie 
Löschanlagen ist bis auf wenige Ausnahmefälle plan- 
mäßig abgeschlossen. 

Umfangreiche Umrüstmaßnahmen und Liefereng- 
pässe bei den Löschmittelherstellem haben bei eini- 
gen Anlagen zu Verzögerungen geführt. Trotz dieser 
Schwierigkeiten werden bis spätestens Ende 1995 
alle Anlagen umgerüstet sein. 

Ersetzt wird das Halon durch konventionelle Lösch- 
mittel wie CO2, Pulver, Schaum oder das neu entwik- 
kelte Löschgas Inergen (Stoffgemisch aus Argon, 
Stickstoff und CO2). 


Mobile Feuerlöschanlagen 

Anstelle von Halon 1211 werden in diesen Anlagen/ 
Geräten Pulver, CO2, Scharun oder Wasser (z.B. 
Löschduschen) verwendet. 


Rugzeuge 

In Flugzeugen der Bundeswehr werden Handfeuer- 
löscher für Cockpit, Kabine und Laderaum sowie 
festinstallierte Löschanlagen für die Triebwerke mit 
Halonen, überwiegend Halon 1211, verwendet. 

Diese Löschanlagen sind gesetzlich vorgeschrieben 
und werden im Rahmen von befristeten Ausnahme- 
genehmigungen bis 31. Dezember 1998 weiter ver- 
wendet, da im militärischen Bereich, ebenso wie im 
zivilen, noch keine geeigneten Drop in-Ersatzstoffe 
zur Verfügung stehen. 


Schiffe und Boote 

Halonlöschanlagen mit automatischer Auslösung ka- 
men auf Schiffen und Booten der Bundesmarine 
hauptsächlich in Maschinen- und Pumpenräumen 
zur Anwendung. 

Die Bundeswehr verwendet jedoch in Schiffen und 
Booten, die nach dem 1. Januar 1992 auf Kiel gelegt 
wurden, keine Halone mehr. Alle zur Zeit im Bau 
bzw. in der Planung befindüchen Fregatten werden 
mit erhebhchem Kostenaufwand auf C02-Löschanla- 
gen umgestellt. 

Für die im Betrieb befindlichen Schiffe wurde ein 
umfassendes Ausstiegskonzept entwickelt, und zwar 
auf Basis der Löschmittel CO2, Wasser und Schaum, 
allerdings unter Inkaufnahme erhöhter Erschwernis- 
se im Brandfall. 
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Die Umrüstung auf diese Ersatzstoffe erfolgt im Rah- 
men planmäßiger Werftliegezeiten. Bis zum Ab- 
schluß der Umbaumaßnahmen werden die Halonan- 
lagen im Rahmen befristeter Ausnahmegenehmi- 
gungen weiterbetrieben. 

Ausgenommen sind lediglich drei Schiffe, bei denen 
wegen besonders hohen Brandrisikos auf Halone erst 
nach Verfügbarkeit ebenso wirksamer Umrüstlösch- 
mittel verzichtet werden kann. 

Damit hat die Bundeswehr beim Halonausstieg an 
Bord von Schiffen und Booten eine Vorreiterrolle über- 
nommen, auch im Vergleich zur zivilen Schiffahrt. 


Gepanzerte Fahrzeuge 

Gepanzerte Fahrzeuge besitzen im Motorraum eine 
Feuerlöschanlage mit Halon 1211. Alle derartigen An- 
lagen werden bis zum 31. Dezember 1998 auf Stick- 
stoff als Löschmittel umgerüstet. Bis dahin darf Halon 
1211 mit Auflagen im Rahmen von befristeten Aus- 
nahmegenehmigungen weiterverwendet werden. 

Soweit gepanzerte Fahrzeuge über eine mit Halon 
1301 betriebene Brandunterdrückungsanlage verfü- 
gen, wird diese deaktiviert. Die Halonbehälter wer- 
den ausgebaut. Die Brandunterdrückungsanlage 
darf nur im Einsatzfall wieder betriebsbereit gemacht 
werden. 

Die Bundeswehr verwendet zum jetzigen Zeitpunkt 
nur noch FCKW als Kältemittel in Altanlagen im Ein- 
klang mit den Übergangsvorschriften der FCKW-Ha- 
lon- Verbots -Verordnung und Halone als Löschmittel 
im Rahmen von befristeten Ausnahmen von dieser Ver- 
ordnung, soweit diese zum Schutz von Leib und Leben 
des Menschen unverzichtbar sind oder Umrüstmaß- 
nahmen noch nicht abgeschlossen werden konnten. 
Der vollständige FCKW-Halon- Ausstieg wird erfolgen, 
sobald geeignete Ersatzstoffe zur Verfügung stehen. 

Tabelle 18 


An Dienststellen der Bundeswehr erteilte 
Ausnahmegenehmigungen nach § 6 Abs. 2 
der FCKW-Halon- Verbots-Verordnung 


1. 

Zahl der Ausnahmegenehmigungen: 



41 (davon 2 nach § 24 Abs. 2 ChemG) 


2. 

Menge 



Gesamtmenge 700 384 kg 

Ausnahmeregelung 178 556 kg 

3. 

Geltungsdauer: Mai 1995 

1 


Juli 1995 

2 


September 1995 

1 


Oktober 1995 

2 


Dezember 1995 

3 


Februar 1996 

2 


Mai 1996 

1 


Juni 1997 

1 


Dezember 1998 

28 


Quelle: Bundesministerium der Verteidigung; 
Stichtag 31. Dezember 1993 


4.5 Einsatz von Brommethan (Methylbromid) 

Anwendung von brommethanhaltigen 
Pflanzenschutzmitteln 

Wegen ihrer toxikologischen Eigenschaften besteht 
für brommethanhaltige Pflanzenschutzmittel in der 
Bundesrepubhk Deutschland ein eingeschränktes 
Anwendungsverbot nach § 2 in Verbindung mit An- 
lage 2 der Pflanzenschutz -Anwendungsverordnung 
in der Fassung der Verordnung zur Bereinigung 
pflanzenschutzrechtlicher Vorschriften vom 10. No- 
vember 1992 (BGBl. I S. 1887), geändert durch die 
Erste Verordnung zur Änderung der Pflanzenschutz- 
Anwendungsverordnung vom 3. August 1993 
(BGBl. I S. 1455). Danach ist die Anwendung gegen 
Vorratsschädlinge nur zulässig 

1. zur Begasung in Mühlen, Lagerräumen, Vorrats- 
räumen und anderen Räumen von Lebensmittel- 
betrieben, in Vakuumkammem, gasdichten Klein- 
silos, Transportmitteln und -behältem sowie unter 
gasdichten Planen; 

2. zur Bodenbehandlung außerhalb von Wasser- 
schutzgebieten und Heilquellenschutzgebieten 
im Zierpflanzenbau, in Baumschulen, Rebschulen 
und bei der Erzeugung von Pflanzkartoffeln in 
Zuchtgärten. 

Der Umgang mit brommethanhaltigen Pflanzen- 
schutzmitteln unterliegt den Anforderungen der Ge- 
fahrstoffverordnung. Aufgnmd der Meldungen nach 
§ 19 des Pflanzenschutzgesetzes sind im Jahr 1992 
weniger als 100 Tonnen Brommethan in Deutschland 
abgegeben worden. 

Aufgrund der Angaben aus verschiedenen Quellen 
wurden im Jahre 1990 in der Welt ca. 63 000 t Brom- 
methan produziert (Chemical Marketing Reporter 
vom 16. November 1992, Bericht der European Me- 
thyl Bromide Association vom IGPOL Meeting vom 
8. Oktober 1992, Bericht des USDA „Alternatives to 
Methyl Bromide: Assessment of Research Needs and 
Priorities, 1993"). Genaue Zahlen zum jährlichen 
Verbrauch liegen nicht vor. Nach Angaben der Euro- 
pean Methyl Bromide Association werden jährlich ca. 
30 000 1 bis 40 000 1 Brommethan bei Begasungen 
freigesetzt, d. h. ca. 10 % der gesamten anthropoge- 
nen und natürlichen Emissionen. 


Zulassungssituation 

Vorratsschutz 

Zur Zeit sind drei brommethanhaltige Pflanzen- 
schutzmittel zur Begasung im Vorratsschutz zugelas- 
sen. Die geprüften und bei der Zulassung vorgesehe- 
nen Anwendungsgebiete entsprechen dem von der 
Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung vorgege- 
benen Rahmen zur Bekämpfung vorratsschädlicher 
Insekten: 

— in leeren Mühlen, leeren Räumen in Lebensmit- 
telbetrieben, die zur Lagerung und Bearbeitung 
von Pflanzenerzeugnissen bestimmt sind und in 
Speichern (einschließhch landwirtschafthcher La- 
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geiräume) zur Sanierung durch Befallstilgung vor 
der Belegung mit Vorratsgütem, 

— in Vorratsgütem (ausgenommen Getreide) in 
Mühlen, Räumen von Lebensmittelbetrieben zur 
Lagerung und Bearbeitung von Pflanzenerzeug- 
nissen und Speichern (einschheßhch landwirt- 
schafthcher Lagerräume), 

— in Vorratsgütem (ausgenommen Getreide und 
Expeller) in hinreichend gasdichten Räumen, bei 
Lagerung unter gasdichten Planen, in Vakuum- 
kammem mit Kreislaufbegasung, in Degesch- 
Kleinsilos, 

— in Expellern in Eisenbahnwagens und Schuten, 
Binnen- und Küstenmotorschiffen (nicht beim 
Transport). 


Bodenbehandlung 

Die Bodenbehandlung mit Brommethan ist außer- 
halb von Wasserschutzgebieten und Heilquellen- 
schutzgebieten, im Zierpflanzenbau, in Baumschu- 
len, in Rebschulen und bei der Erzeugung von 
Pflanzkartoffeln in Zuchtgärten gemäß der Pflanzen- 
schutz-Anwendungsverordnung zulässig. Zur Zeit ist 
jedoch kein brommethanhaltiges Pflanzenschutzmit- 
tel für die Anwendung zur Bodenbehandlung zuge- 
lassen. 


Verhalten in der Umwelt 

Nach den im Zulassungsverfahren für Pflanzen- 
schutzmittel erhobenen Daten verhält sich Bromme- 
than wie folgt in der Umwelt: 

Brommethan ist aufgrund seines Dampfdmcks von 
1892 hPa bei 20°C leichtflüchtig. 

Der Wirkstoff kann sich in beträchtlichen Mengen 
bereits binnen Stunden verflüchtigen, und auch bei 
Folienabdeckungen treten innerhalb eines Tages 
größere Verflüchtigungsverluste bei der Anwendung 
in Gewächshäusern auf. 

ln der Troposphäre wird Brommethan photoche- 
misch-oxidativ hauptsächlich durch die Reaktion mit 
OH-Radikalen abgebaut. Nach Abschätzung liegt 
die atmosphärische Verweilzeit in einer Größenord- 
nung von 1 bis 1,5 Jahren. 

Ein Teil des Brommethans gelangt in die Stratosphä- 
re und wird dort unter dem Einfluß der kurzwelligen 
UV-Strahlung gespalten. Das freiwerdende Brom 
wirkt über eine Kette von katalytischen Reaktionen 
ozonzerstörend. 

Brommethan wird im Boden in der Regel mit Halb- 
wertzeiten von 10 — 30 Tagen abgebaut. Als Abbau- 
wege wurden die Hydrolyse zu Methanol und Bro- 
mid sowie die Übertragung der Methylgruppe an 
Aminosäuren und Proteinen der organischen Sub- 
stanz im Boden bestinunt. 

Wenn Brommethan im Boden angelangt ist, hat es 
eine ausgeprägte Neigung zur Penetration in die tie- 


feren Bodenschichten. Dort verläuft der Abbau nur 
sehr langsam. Das Mittel darf daher zur Bodenent- 
seuchung nicht in Wasserschutzgebieten angewen- 
det werden. 

Die Photolyse in Wasser erfolgt bei pH 7 mit Halb- 
wertzeiten von 36 bis 50 Tagen. Als Abbauprodukte 
werden Methanol, Bromid und in sehr geringen 
Mengen Methan bestimmt. 


Risiko-Nutzen- Abwägung 

Die besondere Gefährlichkeit von Bromverbindun- 
gen besteht darin, daß Brom ca. 40mal stärker ozon- 
zerstörend wirkt als Chlor. Der Anteil des Bromme- 
thans an der Ozonzerstörung wird auf 5 % bis 10 % 
geschätzt. 

Wegen seines Ozonabbaupotentials wurde Bromme- 
than auf der 4. Konferenz der Vertragsparteien des 
Montrealer Protokolls in Kopenhagen in die Rege- 
lungsvorschriften aufgenommen (s. Kapitel 2.1). Es 
wurde vereinbart, daß die Produktion und der Ver- 
brauch von Brommethan ab 1995 auf dem Stand von 
1991 eingefroren werden sollen. 

Angesichts der jährlichen Konzentrationszuwachsra- 
ten in der Atmosphäre von ca. 3 % drängten auf der 5. 
Vertragsstaatenkonferenz in Bangkok eine Reihe von 
Staaten, unter ihnen auch Deutschland, auf eine Ver- 
schärfung der Kopenhagener Regelung und erklär- 
ten zu Protokoll, den Verbrauch von Brommethan bis 
spätestens 2000 um mindestens 25 % zu reduzieren 
und ihn gänzlich einzustellen, sobald dies technisch 
möglich sei. 

Unter Zugrundelegung der Meldungen nach § 19 des 
Pflanzenschutzgesetzes ist eine entscheidende Re- 
duktion der abgegebenen Menge an Brommethan 
gegenüber den Vorjahren im Jahre 1991 zu verzeich- 
nen. Gegenüber dem Jahr 1990 hat die abgegebene 
Menge im Jahr 1991 um fast 40 % abgenommen und 
damit ein Niveau erreicht, dessen Absenkung auf- 
grund derzeit fehlender praktikabler Alternativen 
höchstens mittel- oder langfristig möglich erscheint. 
Daher sind seit 1991 nur noch geringfügige Abnah- 
men zu verzeichnen. Aus derzeitiger Sicht ist ab 1998 
eine weitere deutliche Abnahme zu erwarten, wenn 
der Kommissionsvorschlag zur Reduzienmg der Pro- 
duktion und des Verbrauches von Brommethan um 
25 % verabschiedet wird (s. Kapitel 7.2). 

Die in Deutschland auf den Markt gebrachte Menge 
von Brommethan beträgt deutlich weniger als 100 1. 
Sie zeigt im Vergleich zur weltweiten Abgabe (ca. 
63 000 1) und zur Abgabe in Europa (ca. 18 000 t), daß 
in Deutschland die Anwendung nur in sehr geringem 
Umfang erfolgt, und zwar überwiegend im Vorrats- 
schutz. Zu einem relativ geringen Teil wird es zum 
Schutz wertvoller Gebäude (Schutz des verbauten 
Holzes z.B. in Kirchen oder Schlössern, Schutz von 
Kunstgegenständen) und zum geringsten Teil für die 
von den Empfängerstaaten geforderten Quarantä- 
nebegasungen (z.B. zum Schutz vor Einschleppung 
von Holzwespen) verwendet. Die US-EPA geht in 
einer Veröffentlichung aus dem Jahre 1993 davon 
aus, daß 80 % des in der Welt eingesetzten Bromme- 
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thans für die Bodenentseuchung eingesetzt wird, der 
Rest für Maßnahmen im Vorratsschutz und für Qua- 
rantäne (15 %) sowie für Gebäudebegasungen (5 %). 
Diese Verhältnisse weichen deutüch von denen in 
Deutschland ab, da hier der Vorratsschutz überwiegt. 

Brommethan hat neben anthropogenen überwie- 
gend natürhche Quellen. Die geschätzte Emission 
dieses Stoffes aus Seetang, Meeresalgen und Vulka- 
nen in die Atmosphäre beträgt ca. 300 000 Tonnen/ 
Jahr (V A. Isidorov, „Organic Chemistry of the 
Earth's Atmosphere", Springer- Verlag Berhn, 1990; 
G. W. Gribble, J. Nat. Prod., 55, 1353 (1992)). 

Mit der am 30. September 1994 in Kraft tretenden 
2. Verordnung zur Änderung der Gefahrstoff Verord- 
nung wird das grundsätzliche Verwendungsverbot 
der Gefahrstoffverordnung für Brommethan im nicht- 
agrarischen Bereich aufgehoben. Begasungen mit 
Brommethan dürfen danach unter den in § 15 d 
Abs. 2 bis 4 genannten Bedingungen nur erfolgen 
zum Holzschutz in Bauwerken und zum Vorrats- 
schutz für Nahrungs- und Futtermittel, soweit nach 
dem Stand der Technik nicht andere geeignete Stoffe 
und Verfahren eingesetzt werden können, sowie für 
Erzeugnisse zum Export in Staaten, die eine Bega- 
sung mit Brommethan zwingend vorschreiben. Der 
Anwendungsbereich von § 15 d GefStoffV güt nach 
§ 2 Abs. 3 Satz 2 des Chemikahengesetzes jedoch 
nicht für zugelassene Pflanzenschutzmittel, soweit 
entsprechende Regelungen aufgrund des Pflanzen- 
schutzgesetzes getroffen werden können. 

Darüber hinaus sind die hohen Anforderungen an die 
Anwender sehr giftiger Stoffe, wie Cyanwasserstoff 
oder Brommethan, zu beachten, die in der Techni- 
schen Regel für Gefahrstoff-Begasungen (TRGS 512) 
festgelegt sind. Diese stellt u.a. Anforderungen an 
die Ausbüdung und Zuverlässigkeit der Anwender, 
zum Standard der anwendenden Unternehmen und 
nicht zuletzt an die Abdichtung der zu begasenden 
Objekte. Hierdurch kann eine Verminderung des 
Verbrauchs und der Emission von Bronunethan er- 
zielt werden. 

Das Umweltbundesamt fördert zu dieser Problematik 
zur Zeit ein Investitionsvorhaben, bei dem eine Redu- 
zierung der Emissionen bei Raumbegasungen durch 
Einsatz einer zweistufigen Adsorptionsanlage er- 
reicht werden soll. Auch hierbei spielt die Abdich- 
tung der zu begasenden Räume eine zentrale Rolle. 

Künftige Entwicklungen sollten darauf ausgerichtet 
sein, Brommethan durch toxikologisch und ökotoxi- 
kologisch weniger bedenkhche Stoffe zu ersetzen. So 
gibt es in Deutschland erste Versuche, Begasungen 
statt mit Brommethan mit Kohlendioxid unter Druck 
bzw. mit Stickstoff oder Mischungen aus Stickstoff 
und Kohlendioxid durchzuführen. Diese Mittel ha- 
ben wegen der hohen Anforderungen an die Dichtig- 
keit der zu begasenden Objekte, der notwendigen 
langen Begasungsdauer und der hohen Kosten er- 


hebhche Nachteüe. Das Auffinden praktikabler Al- 
ternativen für die Anwendung von Brommethan er- 
fordert intensive und langwierige Forschungsan- 
strengungen. Eine Übersicht zu diesen Fragen gibt 
der Bericht „Alternatives to Methyl Bromide: Assess- 
ment of Research Needs and Priorities" (USDA, 
1993). 


4.6 Zwischenbericht der Enquete- 

Kommission „Schutz des Menschen und 
der Umwelt“ 

Die Enquete -Kommission „Schutz des Menschen 
und der Umwelt" des Deutschen Bundestages hat 
u. a. den FCKW-Ersatzstoff R 134 a beispielhaft — be- 
zogen auf die Einsatzbereiche Haushaltskühlschrän- 
ke und Autokhmaanlagen — untersucht, ln ihrem 
Ersten Bericht (BT-Drucksache 12/5812) kommt die 
Kommission u. a. zu folgenden Aussagen: 

„Zusammenfassend ist R134a zur Zeit zumindest 
eine im Anwendungsbereich Autoklimaanlage drin- 
gend erforderliche Lösung der FCKW-Problematik. 
Eine Begrenzung durch Emissionsminderungsmaß- 
nahmen ist zwar im gewissen Rahmen technisch 
möghch, der Erfolg dieser Maßnahmen hängt jedoch 
von einer Vielzahl von Einflußfaktoren ab. Parallel 
dazu sollte daher das Entwicklungspotential weite- 
rer, möglicherweise ökologisch günstigerer Alterna- 
tiven ausgeschöpft werden . . . 

. . . Aus der dargestellten Bewertung der vergliche- 
nen FCKW-Ersatzstoffe leiten sich folgende Ziele ab, 
die beim zukünftigen Umgang mit R 134 a und den 
übrigen FC KW- Substituten zu verfolgen sind: 

— Sicherstellung eines raschen Ausstiegs aus Pro- 
duktion und Verwendung der FCKW in allen Län- 
dern, einschließhch der Entwicklungs- und 
Schwellenländer, als notwendige Konsequenz des 
stratosphärischen Ozonabbaus und der drohen- 
den Erderwärmung. 

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, internatio- 
nal anerkannte Ersatzstoffe zu fördern, ihre Ak- 
zeptanz zu verbessern und, im Falle des Umstiegs 
der ärmeren Länder, ökonomische Anreize zu bie- 
ten. 

— Weitere Begrenzung des Treibhauseffekts 

Daraus leiten sich die Forderungen nach Emis- 
sionsminderung der treibhausfördemden FCKW- 
Substitute, der Optimierung der Energieeffizienz 
in den verschiedenen Einsatzbereichen (CO 2 - 
Emissionen) sowie der Entwicklung und Förde- 
rung potentiell günstigerer Alternativen ab." 

Die Aussagen der Kommission zur Einsatznotwen- 
digkeit und zu Emissionsminderungsmaßnahmen so- 
wie zu den hierzu vorgeschlagenen Strategien wer- 
den von der Bundesre0erung geteilt. 
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5. Entwicklung von Ersatzstoffen und -verfahren 


5.1 Allgemeines 

Die verschiedenen vollhalogenierten FCKW haben 
wegen ihrer technologisch hervorragenden Eigen- 
schaften vielfältige Anwendungen gefunden. Halone 
fanden Anwendung als Löschmittel und in speziellen 
Fällen als Kältemittel R 13B1. 

Tetrachlorkohlenstoff wird hauptsächlich als Zwi- 
schenprodukt zur Herstellung von FCKW verwendet. 
1,1,1-Trichlorethan fand seinen Einsatz als Reini- 
gungs- und Lösungsmittel. 

Wegen der vielfältigen Verwendungsbereiche ozon- 
schichtschädigender Stoffe ist auch die Entwicklung 
einer Vielzahl von Ersatzstoffen und -technologien 
erforderlich. Während bei den Lösungs- und Rei- 
nigungsmitteln aufgrund der Bestimmungen der 
2. BImSchV (s.a. Kapitel 4.3) und beim Halonersatz 

— bis auf die unverzichtbaren Anwendungsbereiche 

— (s.a. Kapitel 4.1.2) der Umstieg auf weniger um- 
weltrelevante Lösungen erfolgreich abgeschlossen 
ist, sind in anderen Anwendungsbereichen ozon- 
schichtschädigender Substanzen die ökologisch und 
ökonomisch sinnvollsten Lösungen noch nicht flä- 
chendeckend ermittelt. Beispielhaft sei im folgenden 
auf die Bereiche Kältetechnik, Verschäumung und 
die unverzichtbaren Anwendungen eingegangen. 


5.2 Kältetechnik 

Bei der Diskussion über die Auswahl ökologisch gün- 
stiger Ersatzstoffe treten verstärkt zwei Schwerpunk- 
te in den Vordergrund. Neben der Forderung nach 
einem Ozonabbaupotential (ODP) von Null, der For- 
derung nach toxikologischer Unbedenklichkeit bzw. 
Beherrschbarkeit und nach einem möglichst gerin- 
gen Treibhauspotential (GWP) eines Kältemittels 
sind die Fragen der Sicherheit und die des Gesamt- 
treibhausbeitrages einer Kälteanlage zu beachten. 

In den USA haben brennbare Kältemittel wegen der 
strengen Produkthaftungsregelungen keine nen- 
nenswerte Bedeutung. In der Bundesrepublik 
Deutschland wird dagegen der Einsatz brennbarer 
Kältemittel — insbesondere der Kohlenwasserstoffe 
Propan/Butan/Isobutan — aufgrund der Aktivitäten 
der Fa. Foron wesentlich offener diskutiert. Zwi- 
schenzeitlich haben die deutschen Haushaltskälte- 
gerätehersteller — entgegen früherer Bedenken — 
bei verschiedenen Gerätetypen auf den Ersatzstoff 
Propan/Butan oder Isobutan umgestellt. Auch die 
Hersteller von Wärmepumpen planen einen vollstän- 
digen Umstieg. In der Gewerbekälte finden bei klei- 
nen Kälteanlagen erste erfolgreiche Umrüstversuche 
statt. 

Es zeigt sich, daß bei einem beherrschbaren Einsatz 
brennbarer Kältemittel die positiven Eigenschaften 


überwiegen — z.B. Entbehrlichkeit synthetischer 
Kälteöle — . Noch nicht abschheßend diskutiert sind 
die Anforderungen an den — den Preis bestimmen- 
den — Reinheitsgrad der verwendeten Kohlenwas- 
serstoffe. Wichtig für die Funktionsfähigkeit des 
Kältekreislaufs ist z.B. ein möglichst geringer Was- 
sergehalt der Kohlenwasserstoffe. Wegen der derzeit 
sehr hohen Reinheitsanforderungen an die Kohlen- 
wasserstoffe liegt ihr Preis über dem von R 134 a. Auf- 
grund seiner thermodynamischen Eigenschaften wä- 
re Propan auch ein geeigneter R 22 -Ersatz. 

Bei Kältemittelfüllmengen größer 1 kg stellt die 
Unfallverhütungsvorschrift „Kälteanlagen, Wärme- 
pumpen und Kühleinrichtungen" (VBG 20) an die 
Aufstellung von Kälteanlagen mit brennbaren Kälte- 
mitteln weitergehende sicherheitstechnische Anfor- 
derungen. Hier ist zukünftig noch Entwicklungsar- 
beit zu leisten. In Deutschland wächst generell die 
Bereitschaft, über die derzeitigen Anwendungsberei- 
che Haushaltskälte und Wärmepumpen hinaus den 
Kohlenwasserstoffen weitere Anwendungsbereiche 
zu erschließen. 

Mit der Diskussion über den FCKW-Ausstieg wurde 
Ammoniak, das klassische Kältemittel in der Groß- 
kälte, auch bei kleineren Anlagen — z.B. Gebäude- 
klimatisierung — untersucht. Auch hier ist bei deut- 
schen Unternehmen ein großes Fachwissen 
vorhanden. Wie bei den Kohlenwasserstoffen waren 
auch hier Widerstände bei den Anwendern zu über- 
winden. Ammoniak ist toxisch und brennbar. Jedoch 
sind diese Risiken beherrschbar. Die Geruchsschwel- 
le liegt um den Faktor 10 unter dem MAK-Wert. Um 
eine Panik bei plötzlich austretenden Ammoniak- 
mengen zu verhindern, sind spezielle Sicherheitsvor- 
kehrungen, wie z.B. Einsatz von Kälteanlagen mit 
einem Sekundärkreislauf, erforderlich, der aber ggf. 
mit einer deutlichen Verminderung der Energieeffi- 
zienz und damit einer Erhöhung des TEWI verbun- 
den sein kann. 

Neben Kohlenwasserstoffen und Ammoniak wird 
auch der Einsatz weiterer natürlicher Kältemittel er- 
wogen. Zu dieser Thematik hat die Universität Han- 
nover in Zusammenarbeit mit dem Internationalen 
Institut für Kältenüttel (IIR) und dem Deutschen Käl- 
te- und Klimatechnischen Verein (DKV) vom 10. bis 
13. Mai 1994 eine internationale Konferenz zu neuen 
Anwendungsbereichen natürlicher Kältenüttel unter 
Beteüigung des Bundesumweltministeriums ausge- 
richtet. 

Als erfolgsversprechend ist die Entwicklung von 
PKW-Klimaarüagen mit CO 2 als Kältemittel zu wer- 
ten. Auch Wasser oder Luft — beispielsweise beim 
ICE — sollen als Kältemittel verstärkt eingesetzt wer- 
den. 
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Gleichwohl verbleiben noch weite Bereiche, in de- 
nen der Einsatz von sog. künstlichen Kältemitteln 
ökologisch und ökonomisch derzeit noch unverzicht- 
bar erscheint. 

Einen Anhaltspunkt bei der Entscheidung, ob der 
Einsatz eines bestimmten Kältemittels energetisch 
sinnvoll ist, bietet die Anwendung des TEWI-Kon- 
zeptes (TEWI: Total Equivalent Warming Impact). 
Der TEWI umfaßt den Klimabeitrag durch den für 
den Betrieb der Anlage notwendigen Energiever- 
brauch (indirekter Anteü) sowie den Klimabeitrag 
durch die Emission des Kältemittels (direkter Anteü) 
jeweüs für die gesamte Lebensdauer und ausge- 
drückt in C02-Äquivalenten. 

In der Bundesrepublik Deutschland wird zur Erzeu- 
gung einer kWh 0,6 kg CO 2 freigesetzt. Beim Treib- 
hauspotential des Kältemittels wird in der folgenden 
Berechnung ein Zeithorizont von 100 Jahren zugrunde 
gelegt. Damit ergeben sich unter der Annahme einer 
15 -jährigen Lebensdauer und einer vollständigen Käl- 
temittelemission beim Haushaltskühlschrank — bei 
identischem Nutzinhalt — vereinfacht folgende Werte: 

TEWI: 

Energieverbrauch in kWh pro 24 Std. x 365,25 Tage x 
15 Jahre x 0,6 kg CO 2 + Kältemittelmenge in kg x 
Treibhauspotential Kältenüttel relativ zu CO 2 . 

Beispiel R 134 a- Kühlschrank: 

Energieverbrauch: 0,55 kWh/24 h 

Kältemittelmenge: 0,05 kg 

GWP R 134 a: 1200 

0,55 kWh/Tag x 365,25 Tage x 15 x 0,6 kg C02/kWh 
+ 0,05 kg X 1200 CO 2 = 1 808 kg COj + 60 kg CO 2 = 
1 868 kg CO 2 . 


Beispiel Propan-Kühlschrank: 

Energieverbrauch: 0,55 kWh/24 h 

Kältemittelmenge: 0,025 kg 

GWP Propan: 0 

1 808 kg CO 2 + 0 kg COj = 1 808 kg COj. 

Es zeigt sich, daß der Gesamttreibhausbeitrag eines 
Haushaltskühlgerätes überwiegend (größer 95 %) 
vom Energieverbrauch und nicht von der Kältemittel- 
emission bestimmt wird. Die Rechnung zeigt, daß ein 
Propan/Butan/Isobutan- Gerät dann Vorteile bietet, 
wenn sein Energieverbrauch nicht mehr als 3,5% 
über dem eines mit R 134 a betriebenen Gerätes hegt. 
Legt man beim Treibhauspotential des Kältemittels 
einen Zeithorizont von 500 Jahren zugrunde, wie es 
einer wissenschaftlich gesicherteren Betrachtung un- 
ter Klimagesichtspunkten entspräche, verringert sich 
der Energievorteü eines Kohlenwasserstoffgerätes 
von 3,5 auf 1,2 %. 

Nach dem derzeitigen Stand der Technik ist der 
Energieverbrauch bei beiden Kältemitteln im we- 
sentlichen identisch. 

Im Hinblick auf eine Verminderung des Treibhausef- 
fektes ist es bei der Dominanz des Energieverbrauchs 
bei der TEWI-Betrachtung erfolgversprechender, die 
Energieeffizienz des Systems zu erhöhen. Daneben 
sind sicherheitstechnische Aspekte zu berücksichti- 
gen. 

Bei größeren Kälteanlagen mit hohen Leckaggrega- 
ten ist die TEWI-Betrachtung von größerer Bedeu- 
tung. Dies gilt insbesondere bei den in der Entwick- 
lung befindlichen Kältemitteln, deren Beitrag zum 
Treibhauseffekt höher als der von R134a ist. Hier 
sind verstärkte Anforderungen an die Dichtheit der 
Anlagen zu stellen. 


Tabelle 19 


Liste von Ersatzkältemitteln (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 


1. Reinstoffe 


Techni- 

sche 

Bezeich- 

nung 

Chem. Bezeichnung/ 
Summenformel 

Hersteller 

(generell) 
geeignet 
als Ersatz 
für 

Siede- 
punkt °C 

Umwelteigenschaften 

GWP 

ODP 1 100 Jahre | 500 Jahre 

Sonstige Eigenschaf- 
ten/Bemerkungen 

H-FCKW 

R 22 

Chlordifluonnethan 

CHCIF 2 

Hoechst 

Du Pont, 
AUied 
Signal, 
Solvay u. a. 

(R 12 ) 

R502 

-40,8 

0,055 

1600 

540 

in D geregelt 
( 1 . 1 . 2000 ), 
EG-Regelung aUer 
H-FCKW geplant 

R 123 

l,l-Dichlor-2,2,2- 

trifluorethan 

CF 3 -CHCI 2 

Du Pont, 

Solvay, 

AUied 

Signal 

RH 

(auch 

Drop 

in) 

27,9 

0,02 

90 

30 

ungeklärte Toxizi- 
tät; 

(AEL-Wert: 

30 ppm); 
im Einsatz 

R 124 

2-Chlor-l, 1,1,2- 
tetrafluorethan 
HFCIC-CF 3 

AUied 

Signal, 

Du Pont, 
Atochem 

R114, 

Ge- 

misch- 

kompo- 

nente 

- 12,1 

0,02 

440 

150 
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noch Tabelle 19 


Liste von Ersatzkältemitteln (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 


Techni- 

sche 

Bezeich- 

nung 

Chem. Bezeichnung/ 
Summenformel 

Hersteller 

(generell) 
geeignet 
als Ersatz 
für 

Siede- 
punkt °C 

Um 

ODP 

welteigensch. 

GV 

100 Jahre 

aften 

VP 

500 Jahre 

Sonstige Eigenschaf- 
ten/Bemerkungen 

R141b 

1 , 1 -Dichlorfluorethan 
H 3 C-CCI 2 F 

Solvay, 

Atochem, 

Allied 

Signal 

Rll 

32,7 

0,11 

580 

200 

brennbar 

R142b 

1 -Chlor- 1 , 1 -difluor- 
ethan 

H 3 C-CCIF 

Solvay, 

Atochem, 

Allied 

Signal 

Ge- 

misch- 

kompo- 

nente 

-9,3 

0,065 

1800 

620 

brennbar 

H-FKW/FKW 

R23 

Trifluormethan 

CHF3 

Du Pont, 
Hoechst, 
Solvay 

R13, 

R13B1, 

Ge- 

misch- 

kompo- 

nente 

R503 

-82,1 

0 

3 400 

1 200 

im Einsatz 

R32 

Difluormethan 

CH 2 F 2 

Du Pont; 

ICl 

Ge- 
misch - 
kompo- 
nente, 
R 22 

-51,7 

0 

650 

ca. 200 

brennbar, keine 
Reinstof f an wendun - 
gen derzeit, 
im Vertrieb 

R125 

Pentafluorethan 

CHF 2 -CF 3 

Du Pont, 

Atochem, 

Ausimont 

R 22 , 

Ge- 

misch- 

kompo- 

nente, 

R502, 

R13 B 1 

-48,1 

0 

3 400 

860 


R134a 

l,lrl,2-Tetrafluor- 

ethan 

CF 3 -CH 2 F 

Atochem, 

Alhed 

Signal, 

Hoechst, 

ICI, 

Du Pont, 
Solvay 

R 12 

(auch 

Drop 

in), 

R 22 

-26,1 

0 

1 200 

400 

im Einsatz 

R152a 

1 , 1 -Difluorethan 

CH 3 -CHF 2 

Du Pont, 
Solvay 

R 12 , 

Ge- 

misch- 

kompo- 

nente 

-24,2 

0 

150 

49 

brennbar; 
keine Reinstoffan- 
wendungen derzeit 

R143a 

1,1,1 -Hifluorethan 

CH3-CF3 

Atochem, 

Solvay, 

Du Pont 

R502, 

Ge- 

misch- 

kompo- 

nente 

-47,7 

0 

3 800 

1 600 

brennbar; 

Prüfungen laufen 

R218 

Oktafluorpropan 

3 M 

Ge- 

misch- 

kompo- 

nente 

-36,7 

0 

> 20 000 



R 227 ea 

1 , 1,1, 2,3,3, 3-Hepta- 

fluorpropan 

CF 3 -CHF-CF 3 

Hoechst 

Rll, 

R114 

-17,3 

0 




R 245 ca 

Pentafluorpropan 

CF3-CF3-CH3 


Rll 


0 



in Entwicklung 

sonstige 

E 125 

Pentafluordimethyl- 

ether 

CF 3 -O-CHF 2 


R 22 , 

Ge- 

misch- 

kompo- 

nente 

-34,6 

0 


At- 

mosphä- 

rische 

Verweil- 

dauer 

13,3 

Jahre 

in Entwicklung 
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Liste von Ersatzkältemitteln (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 


Techni- 

sche 

Bezeich- 

nung 

Chem. Bezeichnung/ 
Summenfomiel 

Hersteller 

(generell) 
geeignet 
als Ersatz 
für 

Siede- 
punkt °C 

Umwelteigenschaften 

GWP 

Sonstige Eigenschaf- 
ten/Bemerkungen 






ODP 

100 Jahre 

500 Jahre 


Kohlen- 

dioxid 

CO2 


R12 

-89,1 

0 

1 



R717 

Ammo- 

niak 

NH3 


Rll, 

R12, 

R22, 

R502, 

R500 

-33,3 

0 

0 


im Einsatz, 
brennbar 

E 134 

CF3-O-CH2 F 


R114, 

Rll 


0 



Entwicklung 

R236fa 

CF3-CH,-CF3 


R114 

-1,6 

0 



Entwicklung 

R356 

1,14,4,4,4-Hexa- 

fluorbutan 

CF3-CH2-CH2-CF3 

Bayer 

Rll 


0 



in Entwicklung 

Kohlenwasserstoffe 

R290 

Propan 

CH3CH2CH3 

Hüls AG 

R12, 

R22, 

R502, 

Ge- 

misch- 

kompo- 

nente 

-42,1 

0 

>3 


im Einsatz, 
brennbar 

R600 

n-Butan 

Hüls AG 

Ge- 

misch- 

kompo- 

nente 

-0,5 

0 

0 


im Einsatz, 
brennbar 

R600a 

Isobutan 

CH(CH3)3 

Hüls AG 

R12, 

Ge- 

misch- 

kompo- 

nente 

-11,7 

0 

0 


im Einsatz, 
brennbar 


2. Gemische 


Handelsbezeich- 

nung/technische 

Bezeichnung 

Gemisch aus 
(in %) 

Hersteller 

(generell) 
geeignet 
als Ersatz 
für 

Siede- 

punkt 

Umwelteige 

ODP 

mschaften 

GWP 

(100 Jahre) 

Sonstige Eigenschaf- 
ten/Bemerkungen 

Suva 

MP 66 
(R401 C) 

R22/R152a/R124 

(61/11/28) 

Du Pont, 
AUied 

Signal 

R 12 

(drop- 

in) 

-35,5 

0,035 

<1500 

nahezu azeotrop, 
verfügbar 

Suva 

MP 39 (R401 A) 

R22/R 152 a/R124 
(53/13/34) 

Allied 

Signal, 

Du Pont 

R 12 

(drop- 

in) 

-33,1 

0,03 

<1500 

nahezu azeotrop, 
verfügbar 

Suva 

AC 9000 

R32/R125/R134a 

(32/25/52) 

Du Pont 

R22 

(Klima) 

-43,9 

0 

1 300 

zeotrop 

Suva 

HP 62 (R 404 A) 

R125/R 143 a/R 134 a 
(44/52/4) 

Du Pont 

R502 

-46,5 

0 

« 3 500 

nahezu azeotrop, 
im Einsatz 

Suva 

HP 80 (R 402 A) 

R 22/R 290/R 125 
(38/2/60) 

Du Pont 

R502 

(drop- 

in) 

-49,2 

0,02 

« 2 600 

nahezu azeotrop, 
verfügbar 

Suva 

HP 81 (R402 B) 

R22/R 290/R 125 
(60/2/38) 

Du Pont 

R502 

(drop- 

in) 

-47,4 

0,03 

« 2 200 

im Einsatz 
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Liste von Ersatzkältemitteln (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 


Handelsbezeich- 

nung/technische 

Bezeichnung 

Gemisch aus 
(in %) 

Hersteller 

(generell) 
geeignet 
als Ersatz 
für 

Siede- 
punkt °C 

Umwelteigt 

ODP 

mschaften 

GWP 

(100 Jahre) 

Sonstige Eigenschaf- 
ten/Bemerkungen 

Isceon 69 S 
(R 403 A) 

R22/R218/R 290 
(75/20/5) 

Rhone 

Poulenc 

R502 

-50 

0,04 

>5 000 

im Einsatz, 
Transportkälte 

Isceon 69 L 
(R403 B) 

R22/R218/R 290 
(56/39/5) 

Rhone 

Poulenc 

R502 

-51 

0,03 

> 10 000 

im Einsatz, 
Transportkälte 

RX-3 

R 218/R 125/R 290 

Rhone 

Poulenc 

R502 

-45 

0 

2 200 


FX 10 

R22/R 143 a 
(45/55) 

Atochem 

R502, 

R22 

(drop- 

in) 

-44,5 

0,03 

=- 3 000 

erhältlich; 
nahezu azeotrop 

FX 20 

R 22/R 125 
(45/55) 

Atochem 

R502 

-49,5 

0,02 

>3 000 

nahezu azeotrop 

FX 40 

R32/R 125/R 143 a 
(10/45/45) 

Atochem 

R502 

-48,2 

0 

>3 000 

nahezu azeotrop 

FX 56 

R22/R 142b/R124 
(60/15/25) 

Atochem 

R 12 

(drop- 

in) 

-34 

0,05 

=- 1 500 

verfügbar 

FX 57 

R22/R 142b/R124 

Atochem 

R12 

(drop- 

in), 

R500 

-35 

0,05 

=- 1 500 

verfügbar 

FX 220 

R32/R 23/R 134 a 

Atochem 

R22 

-42 

0 



FX 70 (R 404 A) 

wie HP 62 

Atochem 

s. HP 

62 


0 

=- 3 500 


Klea 60 
(R 407 A) 

R32/R134a/R125 

(20/40/40) 

ICI 

R502, 

R22 

-45,8 

0 

=- 1 500 

zeotrop 

Klea 61 
(R407 B) 

R32/R 125/R 134 a 
(10/70/20) 

ICI 

R502 

-46,8 

0 

=- 3 000 

zeotrop 

Klea 66 

R32/R 125/R 134 a 
(23/25/52) 

ICI 

R22 

-43,9 

0 

=- 1 300 

marktverfügbar 

(angekündigt) 

zeotrop 

Genetron 

AZ 50, 

Solkane AZ 50 

R 125/R 143 a 
(50/50) 

AUied 

Signal 

Solvay, 

R502 

-46,7 

0 

=- 3 600 

azeotrop, 

marktverfügbar 

Genetron 

AZ 20 

R32/R125 

(50/50) 

AUied 

Signal 

R22, 

(R 13B1), 
(R 502) 

-51,8 

0 

=- 2 000 

nahezu azeotrop, 
marktverfügbar 

Solkane XF 

RI 34 a/R 23 

Solvay 

R22, 

R 13 B 1 


0 

>1500 

Versuchsprodukt 

Solkane BHF 


Solvay 

R502 


0 



Reclin HX4 

R 125/R 143 a/ 

R32/R134a 

(33/36/10/21) 

Hoechst 

R502, 

R22 

-47 

0 

=- 2 500 

nahezu azeotrop, 
Versuchsprodukt 


Stand: 15. August 1994 

Quelle: Veröffentlichungen KältemittelhersteUerZ-vertreiber und Verdichterhersteller; Zusammenstellung BMU 
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5.3 Verschäumung 

Auch bei diesem mengenmäßig relevantesten 
FCKW-Einsatzbereich hat es gravierende Änderun- 
gen in der Auswahl der Ersatzstoffe gegeben. Wäh- 
rend anfänglich insbesondere teilhalogenierte 
FCKW den Ausstieg sicherstellen sollten, wird jetzt 
verstärkt auf Kohlenwasserstoffe, Wasser/COj oder 
CO 2 als Treibmittel gesetzt. 

Dies gilt besonders bei den PUR-Hartschaumdämm- 
stoffen, wo vielfach ein direkter Umstieg von voll- 
halogenierten FCKW auf Kohlenwasserstoffe wie 
Pentan/Cyclopentan erfolgte. Bei extrudiertem Poly- 
styrolschaum wird für die überwiegende Mehrheit 
der angebotenen Produktpalette ein Ausstieg aus 
den teilhalogenierten FCKW erfolgen. Nur bei einem 
relativ kleinen Volumen von Produkten kann derzeit 
auf die Zusatztreibmittel Kohlenwasserstoffe, H- 
FCKW, H-FKW noch nicht verzichtet werden. Es ist 
jedoch damit zu rechnen, daß noch vor Ende des 
Jahrzehnts auch diese Substanzen vollständig ersetzt 
werden. 

Die Verwendung der brennbaren Kohlenwasserstof- 
fe Pentan/Cyclopentan bedingt Investitionen in den 
Explosionsschutz der Verschäumungsanlagen und 
die Erteüung spezieller bauaufsichtlicher Zulassun- 
gen. Bei PUR-Dämmstoffen für das Bauwesen wurde 
der Umstieg auf Pentan bereits längere Zeit disku- 
tiert imd Ende 1993 abgeschlossen. Für spezielle Ein- 
satzgebiete — wo es auf besonders gutes Dämmver- 
mögen und besonderen Brandschutz ankommt — 
und für spezielle Produkte, wie z. B. Stahl -Sandwich- 
Elemente, werden sowohl bei PUR- als auch bei XPS- 
Schaum in der Übergangszeit noch H-FCKW benö- 
tigt. Der Umstieg bei der Kältegerätedämmung er- 
folgte sehr kurzfristig. Noch Ende 1992 war von der 
Kältegeräte-Industrie die Verwendung der H-FCKW 
22/142 b bzw. des H-FCKW 141b vorgesehen. Die In- 
dustrie erklärte dann kurzfristig den Verzicht auf 
H-FCKW bei der Verschäumung. Der zm: Beschleuni- 
gung des FCKW- Verzichtes teilweise gewählte Ein- 
satz des H-FKW 134 a wurde bereits im Laufe des 
Jahres 1993 wieder eingestellt. Serienmäßig werden 
jetzt auch vereinzelt Kältegeräte mit Vakuum-Isola- 
tions- Panels als Dämmaterial hergestellt. Obwohl der 
Mehrpreis derzeit nicht durch die Einsparungen 
beim Energieverbrauch ausgeglichen wird, steigt die 
Nachfrage nach diesen Geräten. 


5.4 Unverzichtbare Anwendungen 

Nach den Vorschriften der FCKW-Halon- Verbots- 
Verordnung und der EG -FCKW- Verordnung können 
für unverzichtbare Anwendungen Ausnahmen von 
den jeweüigen Verboten erteilt werden. 

Bei der 6. Vertragsstaatenkonferenz zum Montrealer 
Protokoll im Herbst dieses Jahres (s. a. Kapitel 7) soll 
eine weltweite Festlegung dieser unverzichtbaren 
Anwendungen beschlossen werden. Hierzu hat die 
Europäische Kommission auf der Grundlage der Mel- 
dungen aus den Mitgliedstaaten einen Vorschlag un- 
terbreitet. Hauptanwendungen von FCKW werden in 
Zukunft im wesentlichen medizinische Sprays sein. 
Hierzu liegen allein aus den EU- Staaten für das Jahr 
1995 Anmeldungen von mehr als 9 000 t vor. Die Her- 
steller medizinischer Aerosole gehen bei ihren Men- 
genforderungen von einer Zunahme des FCKW-Ver- 
brauchs aus. Hier sind intensive Gespräche mit den 
Herstellern erforderlich, damit nicht unter dem Hin- 
weis auf medizinische Notwendigkeiten ein Umstieg 
auf Ersatzstoffe (wie z. B. R 134 a, R 227) oder Ersatz- 
verfahren verzögert wird. In Deutschland haben die 
Hersteller nach intensiven Diskussionen bereits ihre 
ursprüngliche Bedarfsmeldung reduziert. 

Neben den Aerosolanwendungen für medizinische 
Zwecke wurden von der Bundesrepublik Deutsch- 
land folgende weitere Anwendimgen als unverzicht- 
bar der Europäischen Kommission bezeichnet: 

— Einsatz in der Analytik, z. B. Extraktion organi- 
scher Verbindungen, 

— Herstellung von Faseroptiken und Halbleitern, 

— Lösxmgsmittel in geschlossenen Systemen bei der 
Herstellung von Chlorkautschuk und Chlorparaf- 
finen. 

Alle unverzichtbaren Anwendungen werden insge- 
samt weniger als 1 000 Tonnen geregelter Stoffe pro 
Jahr benötigen. Ein Einsatz von Recyclingware ist bei 
diesen Anwendungen aus Qualitätsgründen nicht 
möglich. Zur Sicherstellung des Bedarfs ist daher 
eine Weiterproduktion von FCKW und anderer Stoffe 
erforderhch. Die deutschen Hersteller haben erklärt, 
auf die Produktion von FCKW für diese Zwecke zu 
verzichten. 


6. Forschung 


6.1 Forschungsprogramm zur 
Emissionsminderung 
ozonschichtschädigender Stoffe 


Bereits im Mai 1989 hatte das Bimdesministerium für 
Forschxmg und Technologie im Rahmen eines Pro- 
gramms „Umweltforschung und -technologie“ den För- 
derschwerpunkt „ Minderung von Halogen-Kohlenwas- 


serstoff (HKW) — Emissionen" bekannt gemacht, u.a. 
mit dem Ziel einer raschen Substitution der FCKW. 

Der beabsichtigte kurzfristige Ausstieg aus der 
FCKW-Anwendung warf erhebliche technische Pro- 
bleme auf. Intensive Forschungs- und Entwicklungs- 
anstrengungen waren erforderlich, um neue Um- 
weltschutztechniken xmd Ersatzstoffe bereitzu- 
stellen, die die technischen Vorzüge der FCKW in 
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ihrer breiten Einsatzpalette mit ökologischer Unbe- 
denklichkeit und Wirtschafthchkeit verbinden. 

Das Bundesministerium für Forschung und Technolo- 
gie förderte daher flankierend zu den Eigenanstren- 
gungen der Industrie F+E -Vorhaben in den wesentli- 
chen Anwendungsbereichen Lösungs- und Rei- 
nigungsmittel, Kunststoffverschäumung sowie in der 
Kälte-/Klimatechnik. Bei den Fördermaßnahmen 
wurde auf weitestgehende ökologische Unbedenk- 
lichkeit besonderer Wert gelegt. So war die Substitu- 
tion durch teilhalogenierte FCKW von der Förderung 
ausgenommen. Bis auf den Bereich Kälte-/Klima- 
technik, in dem teilhalogenierte Fluorkohlenwasser- 
stoffe (H-FKW) mit berücksichtigt wurden, konnte 
ganz auf halogenhaltige Substitute verzichtet wer- 
den. 

Innerhalb der drei Hauptanwendungsbereiche arbei- 
teten Anlagenhersteller, Forschungsinstitute und 
Verarbeiter gemeinsam an der Entwicklung neuer 
oder modifizierter Verfahren. Insgesamt wurden ca. 
40 Vorhaben, die in fünf Verbundprojekten zusam- 
mengefaßt waren, vom BMFT über den Projektträger 
Umweltschutztechnik der Deutschen Forschungsan- 
stalt für Luft- und Raumfahrt e.V (DLR) mit einem 
Volumen von 31 Millionen DM gefördert. Die von der 
Industrie aufgewandten Eigenmittel für diese Vorha- 
ben liegen in der gleichen Größenordnung. Die Ver- 
bundprojekte wurden von sachkundigen Institutio- 
nen koordiniert, die auch die Verbreitung der 
Ergebnisse übernommen haben. 


Kälte- und Klimabereich (8 MUhonen DM 
Fördermittel) 

FCKW wmden hier in vielfältiger Weise für die ver- 
schiedenen Temperatur-, Leistungs- und Einsatzbe- 
reiche eingesetzt. Im Rahmen eines Verbundvorha- 
bens sind Untersuchungen über thermodynamische 
Eigenschaften, Ölverhalten, Wärmeübergang, 
Brennbarkeit und Strömungsverhalten kiurzfristig 
verfügbarer alternativer Kältemittel durchgeführt 
worden. Durch rasche Umsetzung der Ergebnisse ist 
der Einsatz z.B. des Alternativkältemittels R134a 
mittlerweile Stand der Technik. Ebenso hat die För- 
derung erheblich zur Erweiterung der Einsatzfelder 
des Kältemittels Ammoniak beigetragen. Insgesamt 
gesehen kann die FCKW-Problematik in der Klima- 
und Kältetechnik aus technologischer Sicht als weit- 
gehend gelöst betrachtet werden. Nach wie vor nicht 
durchgängig befriedigend ist die Substitution von 
R 22 im Tieftemperatiirbereich der Gewerbe- und 
Transportkälte. Hier sind noch abschließende Vorha- 
ben zur Weiterentwicklung des Kaltluftprozesses, 
von Ammoniak als Altemativkältemittel sowie von 
H-FKW Kältemitteln auf Basis von R 32 und R 125 in 
Arbeit. 


Verschäumungsbereich (9 Millionen DM 
Fördermittel) 

Die Förderung der FCKW- Substitution bei der Ver- 
schäumung von Kunststoffen beschränkte sich im 
wesentlichen auf die Polyurethanintegral- und Iso- 


lierhartschäume, da in diesen Einsatzbereichen ein 
hoher Forschungs- und Entwicklungsbedarf gege- 
ben war. Der Kältegeräte-Isolierschaumbereich (z.B. 
Kühlschränke) wurde von der Industrie eigenständig 
abgedeckt und erforderte keine Bundesförderung. 
Die Substitution der FCKW führte in allen geförder- 
ten Anwendungsfällen zum Einsatz unbedenklicher 
halogenfreier Ersatzstoffe wie Wasser/Kohlendioxid 
oder Pentan. Die Förderung ermöglichte den frühzei- 
tigen Ausstieg nicht nur aus den FCKW-haltigen 
Schäummitteln, sondern auch aus den problemati- 
schen Trennmittelanwendungen. 


Reinigungs- und Lösemittelbereich (14 Millionen 
DM Fördermittel) 

Die bisher in der Elektroindustrie notwendige Reini- 
gung von Leiterplatten nach dem Lötprozeß durch 
FCKW konnte durch die Entwicklung rückstandsar- 
mer Flußmittel und Lotpasten bzw. wasserspülbarer 
Lotpasten abgestellt werden. Die Substitution der 
FCKW bei der Reinigung von optischen Präzisions- 
teilen, bei der industriellen Reinigung von Metalltei- 
len und in der Textilreinigung durch wäßrige Reini- 
gungslösungen bzw. aromatenfreie Kohlenwasser- 
stoffgemische wurde erfolgreich abgeschlossen und 
steht für die Praxis zur Verfügung. 

Mit den BMFT-geförderten Vorhaben wurden in den 
wesenthchen und kritischen Emissionsbereichen und 
Anwendungsfeldem wichtige Impulse gegeben. 

Die mit der Fristensetzung der FCKW-Halon- Ver- 
bots -Verordnung verbundene Erwartung, daß diese 
auch durch entsprechende Forschungs- und Ent- 
wicklungsaktivitäten technisch einhaltbar würde, 
hat sich so gut erfüllt, daß die Ausstiegsgrenzen fak- 
tisch sogar noch unterschritten werden konnten. 


6.2 Forschungsprogramm zur Untersuchung 
der Mechanismen des Ozonabbaus 

Das Bundesministerium für Forschung und Technolo- 
gie hat im Berichtszeitraum sein Ozonforschungspro- 
gramm fortgeführt. Im Rahmen dieses Programms 
werden Forschungsarbeiten zui Bestimmung von Art 
und Umfang der Veränderungen der Ozonkonzen- 
tration, zur Aufklärung dieser Veränderungen und 
zur verläßlichen Vorhersage zukünftiger Entwicklun- 
gen gefördert. Deutsche Forschungsgruppen sind 
wie bisher an internationalen Kampagnen (z.B. BE- 
SAME) maßgeblich beteihgt. 

Die Ergebnisse der in Kapitel 1 im Überblick darge- 
stellten Forschungsarbeiten bilden die wesentliche 
wissenschaftliche Grundlage für die internationalen 
Verhandlungen zur Änderung und Anpassung des 
Montrealer Protokolls. 


6.3 Weitere Forschungsarbeiten 

Im Rahmen des Umweltforschungsplans des Bundes- 
umweltministeriums wird derzeit ein Vorhaben zm 
Ermittlung von Ersatzkältemitteln zum Einsatz in be- 
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stehenden Anlagen gefördert. Ziel dieses Vorhabens 
ist es, die notwendigen Vorarbeiten vor der Bekannt- 
machung von Ersatzkältemitteln durch das Umwelt- 
bundesamt durchzuführen (s. auch Kapitel 4.1.1). 

Über die mit staatlicher Unterstützung durchgeführte 
Forschung hinaus wurden viele Lösungen in Eigen- 
forschung der Industrie entwickelt. Beispielhaft er- 
wähnt seien hier die Arbeiten zur Entwicklung von 
Verschäumungstechnologien mit Pentan/Cyclopen- 
tan im Haushaltskältegerätebereich und die Ent- 
wicklung von Vakuum-Isoher-Panels bis zur Serien- 
reife. 

Auch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt fördert 
verschiedene Vorhaben auf dem Gebiet der Kälte- 
technik, insbesondere zur Verwendung von NH 3 und 
Kohlenwasserstoffen. 


Sonstige Forschungsergebnisse 

Im Sommer 1993 veröffentlichte wissenschaftliche 
Untersuchungen haben gezeigt, daß die troposphäri- 


7. Künftige Maßnahmen 


7.1 Geplante Änderung/Anpassungen des 
Montrealer Protokolls — Ausblick auf die 
6. Vertragsstaatenkonferenz — 

Nach Art. 11 des Montrealer Protokolls finden jähr- 
lich Vertragsstaatenkonferenzen statt. Die 6 . Ver- 
tragsstaatenkonferenz soll in der Woche vom 03. Ok- 
tober bis 07. Oktober 1994 in Nairobi stattfinden. Bei 
den vollhalogenierten FCKW, den Halonen, bei Te- 
trachlorkohlenstoff und 1,1,1 -Trichlorethan ist eine 
Verschärfung des Ausstiegsfahrplanes faktisch nicht 
möglich, da die Produktion entweder bereits verbo- 
ten ist oder zum 01. Januar 1996 verboten wird (s. a. 
Kapitel 2.1). Ein Vorziehen des Ausstiegstermines 
und damit verbunden die Verringerung der zulässi- 
gen Produktionsmenge erscheinen zeitlich schwer 
erreichbar, obwohl rechtlich eine Verschärfung der 
Regelungen über eine Anpassung, die keiner Ratifi- 
zierung bedarf, möghch wäre. Dies gilt auch bei den 
neu geregelten teilhalogenierten Fluorbromkohlen- 
wasserstoffen. 

Eine Verschärfung der Regelungen zu den teilhalo- 
genierten FCKW und zu Methylbromid wäre auf- 
grund des Regelungsinhaltes möglich. Jedoch ist es 
fraglich, ob die Vertragsstaaten bereit sind, Regelun- 
gen erneut zu ändern, die erst kurz vor der Vertrags- 
staatenkonferenz in Kraft getreten sind. 

Es sind jedoch auf jeden Fall wichtige Entscheidun- 
gen über die Anerkennung von unverzichtbaren An- 
wendungen und damit verbunden über die Produk- 
tion von geregelten Stoffen zu erwarten. 


sehen Zuwachsraten von R 11 und R 12 sich verlang- 
samt haben. Das Konzentrationsmaximum wird vor 
der Jahrhundertwende erwartet. Zwischen 1977 und 
1984 betrug die durchschnittliche globale Wachs- 
tumsrate des FCKW R 11 etwa 9 ppt pro Jahr und 
rund 17 ppt pro Jahr bei FCKW R 12. Zwischen 1985 
und 1988 stieg diese Rate auf etwa 11 ppt pro Jahr für 
FCKW R 11 und ungefähr 20 ppt pro Jahr für FCKW 
R 12. Diese Zahlen spiegeln den verstärkten Einsatz 
dieser Stoffe wider. 

Seit 1988 haben sich diese Zuwachsraten verlang- 
samt. Im März 1993 waren die globale Wachstumsra- 
te des FCKW R 11 auf 3 ppt pro Jahr und die des 
FCKW R 12 auf 11 ppt pro Jahr gefallen. 

Obwohl die beobachteten langsameren Zuwachsra- 
ten dieser FCKW zeigen, daß das Montrealer Pro- 
tokoll wirkt, wird es noch bis Mitte des nächsten 
Jahrhunderts dauern, bis der Chlorgehalt der Stra- 
tosphäre wieder auf einen Wert vor der Beobachtung 
des Ozonlochs abgesunken ist (ca. 2 ppb) imd die 
Ozonschicht wieder die Stärke erreicht hat, wie sie zu 
Beginn der systematischen Messungen in den dreißi- 
ger Jahren zu beobachten war. 


Die weltweit für 1996 gemeldeten Mengen für unver- 
zichtbare Anwendungen belaufen sich auf ca. 15 000 
Tonnen. Das Ozonabbaupotential dieser Menge ent- 
spricht etwa einem Viertel des Ozonabbaupotentials 
der nach dem 1. Januar 1996 noch erlaubten Ver- 
brauchsmenge der H-FCKW. 


7.2 Änderung der Verordnung 
(EWG) Nr. 594/91 

7.2.1 Kommissionsvorschlag 

Am 3. August 1993 hat die EG-Kommission einen 
„Vorschlag für eine Verordnung (EWG) des Rates 
über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen" 
vorgelegt. Mit diesem Kommissionsvorschlag wer- 
den die beiden EG -Verordnungen 594/91 EWG und 
3952/92 EWG zusammengefaßt und um Regelungen 
zu teilhalogenierten FCKW, zu teilhalogenierten Flu- 
orbromkohlenwasserstoffen und Methylbromid in 
Umsetzung der Kopenhagener Änderungen des 
Montrealer Protokolls (s. Kapitel 2.1) ergänzt. Dar- 
über hinaus sollen die Bestimmungen über die Ein- 
fuhr geregelter Stoffe neu gefaßt werden. 


Regelung teilhalogenierter FCKW: 

Neben einer Verringerung der zulässigen Höchst- 
menge an H-FCKW, die in den Verkehr gebracht 
werden darf, enthält der Verordnungsvor schlag erst- 
mals auch Verwendungsbeschränkungen. 
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Dabei sollen beginnend sechs Monate nach Inkraft- 
treten der Verordnung die Verwendung aller teilha- 
logenierten FCKW mit den Ausnahmen 

— Lösungsmittel, 

— Kältemittel, 

— Aufschäumen von Kunststoffen, 

— Verwendung in Labors, einschheßlich zu For- 
schungs- und Entwicklungszwecken, und 

— medizinische Zwecke 
verboten werden. 

Ab dem 1. Januar 1995 sollen die erlaubten Verwen- 
dungen weiter wie folgt eingeschränkt werden: 

Verboten sein soll die Verwendung 

— als Treibmittel in Aerosolbehältem, 

— als Lösungsmittel in nichtgeschlossenen Syste- 
men, einschließlich in offenen Reinigungsgeräten 
und offenen Trockenanlagen, in Aerosolen, Kleb- 
stoffen, Trennmitteln und Mitteln zum Reinigen 
von Abflußrohren, 

— als Kältemittel für Geräte mit offenem Kreislauf, 

— als Kältemittel für Haushaltskühlgeräte, zur Kli- 
matisierung von Kraftfahrzeugen und Fahrgast- 
räumen, in öffentlichen bzw. Verteilerkühlhäu- 
sem und -lagern, in der Nahrungsmittelindustrie, 
zum Kühlen und Gefrieren in Industrieanlagen, 
sofern sie nach dem 31. Dezember 1994 hergestellt 
wurden, 

— zur Herstellung von Weich- und Hartschaumstof- 
fen, die nicht als Isoherstoffe verwendet werden, 
ausgenommen zur Herstellung von Integral- 
schaumstoffen für Sicherheitszwecke und 

— als Sterilisienmgsmittel. 

Die Europäische Kommission hat vorgeschlagen, die 
zulässige H-FCKW-Höchstmenge auf 2,5 % des EG- 
Verbrauchs von FCKW im Jahre 1989 zuzüghch des 
H-FCKW- Verbrauches in diesem Bezugsjahr — je- 
weils ausgedrückt in ODP-gewichteten Tonnen — zu 
beschränken. Der FCKW-Verbrauch belief sich 1989 
auf 233 000 ODP- gewichtete Tonnen. Der H-FCKW- 
Verbrauch belief sich auf ca. 1 600 ODP-gewichtete 
Tonnen. Damit würde sich eine zulässige H-FCKW- 
Menge von 7 425 ODP-gewichtete Tonnen ergeben. 
Dies entspricht einer R 22-Menge von 148 500 Ton- 
nen. 

Ausgehend von der vorgenannten Menge soll der 
Verbrauch zwischen dem 1. Januar 2000 und dem 

1. Januar 2015 auf Null zurückgeführt werden. 

Bei den teilhalogenierten Fluorbromkohlenwasser- 
stoffen sollen die entsprechenden Bestimmungen des 
Montrealer Protokolls übernommen werden. 


Brommethan: 

Bei Brommethan schlägt die Kommission nicht nur 
ein Einfrieren auf dem Stand von 1991, sondern in 
Verschärfung der Regelungen des Montrealer Proto- 


kolls ab dem 1. Januar 1996 eine Reduktion um 25 % 
vor. 


7.2.2 Stand der Beratungen im Umweltrat 

Der ursprünghche Plan der Kommission, die Verord- 
nung noch im Jahre 1993 vom Umweltrat verabschie- 
den zu lassen, konnte wegen der nach Inkrafttreten 
der Maastrichter Verträge notwendigen zweimahgen 
Beteiligung des Europäischen Parlaments nicht ge- 
halten werden. 

Während der Ratstagung am 2. Dezember 1993 er- 
zielten die Umweltminister der Europäischen Union 
eine pohtische Einigung über die wichtigsten Eck- 
punkte des Verordnungsvorschlags der Kommission 
zur Novelherung der geltenden Verordnung über 
Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen. Da 
das Europäische Parlament zu diesem Zeitpunkt 
noch keine Stellungnahme zu dem Verordnungsvor- 
schlag abgegeben hat, konnten die Umweltminister 
noch keinen endgültigen Beschluß fassen. 

Im Hinbhck auf die H-FCKW sieht die politische Eini- 
gung, mit der die Gemeinschaft deutlich über die im 
November 1992 in Kopenhagen beschlossene Ver- 
schärfung des Montrealer Protokolls hinausgeht, fol- 
gende Regelung vor: 

1. Der jährliche Verbrauch von H-FCKW unterhegt 
bereits ab dem 1. Januar 1995 (Kopenhagen: 1. Ja- 
nuar 1996) mengenmäßigen Beschränkungen. In 
die Berechnung der zulässigen Höchstmenge ge- 
hen nur 2,6% (Kopenhagen: 3,1%) des ODP-ge- 
wichteten FCKW-Verbrauchs im Jahr 1989 sowie 
der H-FCKW-Verbrauch in diesem Jahr ein. 

2. Ausgehend von der festgelegten Höchstmenge 
muß der Verbrauch dann weiter wie folgt redu- 
ziert werden: 

— ab 1. Januar 2004 um 35 %, 

— ab 1. Januar 2007 um 60 %, 

— ab 1. Januar 2010 um 80%, 

— ab 1. Januar 2013 um 95 %, 

— ab 1. Januar 2015 um 100%. 

3. Zusätzlich zu diesen mengenmäßigen Beschrän- 
kungen sollen die folgenden Verwendungsbe- 
schränkungen eingeführt werden: 

a) Ab dem sechsten Monat nach Inkrafttreten der 
Verordnung (voraussichtlich Mitte 1995) dürfen 
H-FCKW nur noch in folgenden Verwendungsbe- 
reichen eingesetzt werden: 

— als Lösungsmittel, 

— als Kältemittel, 

— zur HersteUung von Hartschaumstoffen, die 
der Wärme däiiunung dienen, und von Inte- 
gralschaumstoffen für Sicherheitszwecke, 

— zur Verwendung in Labors, einschheßlich For- 
schung und Entwicklung, 

— als Ausgangsmaterial zur Herstellung anderer 
Stoffe. 
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b) Ab 1. Januar 1996 ist die Verwendung von H- 
FCKW verboten 

— als Lösungsmittel in offenen Anwendungen, 

— als Kältemittel in offenen Anwendungen, 

— als Kältemittel in Haushaltskältegeräten, 

— in Klimaanlagen von Kraftfahrzeugen. 

c) Ab 1. Januar 1998 ist die Verwendung von H- 
FCKW verboten 

— in Klimaanlagen von Zügen, 

— als Trägergas für Sterüisierungsmittel. 

d) Ab 1. Januar 2000 ist die Verwendung von H- 
FCKW verboten 

— als Kältemittel in Kütühäusem und -lagern, 

— als Kältemittel in Geräten mit einer Eingangs- 
leistung von 150 kW oder mehr, 

sofern die Verwendung von Ammoniak in diesen 
Einsatzbereichen erlaubt ist. 

Mit einer Annahme der Verordnung ist unter deut- 
scher Präsidentschaft auf der Sitzung des Umweltra- 
tes im Dezember 1994 zu rechnen. 

Ein weiterer wichtiger Diskussionspunkt war die Re- 
gelung des Imports der geregelten Stoffe nach dem 
1. Januar 1995. Auf Vorschlag der Bundesrepublik 


8. Schlußbemerkungen 


Dieser Bericht — mit Stand vom 15. August 1994 — 
bestätigt erneut die internationale Führungsrolle 
der Bundesrepublik Deutschland beim FCKW-Aus- 
stieg. In keinem anderen Staat wurde ein umfassen- 
deres Konzept zum Ausstieg aus den ozonabbauen- 
den Stoffen realisiert. Als wegweisend hat sich 
dabei die Verknüpfung ordnungsrechtlicher und 
freiwilliger Maßnahmen erwiesen. Insbesondere 
von den Verwendungsbeschränkungen der FCKW- 
Halon- Verbots-Verordnung gingen wichtige Impul- 
se beim FCKW- Ausstieg aus. 


Deutschland wird künftig Regeneratware ebenso be- 
handelt wie Frischware und unterliegt bei ihrer Ein- 
fuhr mengenmäßigen Beschränkungen. Die Einfuhr 
aller geregelten Stoffe — selbst wenn sie zur Vernich- 
tung, zum Einsatz als Zwischenprodukt oder zum ak- 
tiven Veredelungsverkehr bestimmt sind — darf nur 
noch erfolgen, wenn der Importeur über eine Lizenz 
verfügt. Die Anforderungen an eine Lizenzerteilung 
wurden verschärft. 


7.3 Maßnahmen in der Bundesrepublik 
Deutschland 

In der Bundesrepublik Deutschland sind derzeitig 
keine über die vorgenannten Regelungen zu ozonab- 
bauenden Stoffen hinausgehenden Maßnahmen er- 
forderlich. Die beiden Hersteller in der Bundesrepu- 
blik Deutschland haben im Frühjahr 1994 ihre 
Produktion eingestellt. Es ist davon auszugehen, daß 
die teilhalogenierten FCKW nicht die ursprünglich 
vorhergesagte Marktrelevanz erhalten werden und 
daß insofern eine Verschärfung der Regelungen ent- 
behrlich ist. Erforderlich sind eine weiterhin restrikti- 
ve Handhabung von Ausnahmegenehmigungen 
durch die Vollzugsbehörden sowie die schnelle Um- 
stellung bestehender Kälteanlagen auf weniger um- 
weltrelevante Kältemittel (s.a. Kapitel 4.1.1). 


Die Verschärfung des Ausstiegstempos in der Bun- 
desrepublik Deutschland hat weltweit zu einer Be- 
schleunigung des Ausstiegs geführt. Die Bundesre- 
publik Deutschland hat als großer FCKW- Anwender 
und -Hersteller vielen anderen Staaten den Aus- 
stiegsweg gezeigt. 


Alle Beteiligten haben die Herausforderung ange- 
nommen und mit ihren Innovationen diesen Ausstieg 
mitgetragen. 
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Abkürzungsverzeichnis: 


AFEAS: 


2. BImSchV: 


cap: 

DU: 

Drop in-Stoff: 


EG: 

EU: 

FKW: 

GefStoffV: 

GWP: 


H-FCKW: 

H-FKW 

IGPOL 

MAK: 

NASA: 


Alternative Fluorocarbons Envi- 
ronmental Acceptability Study 
— Gemeinsames Untersu- 
chungsprogramm von FCKW- 
Herstellern 

Verordnung zur Emissionsbe- 
grenzung von leichtflüchtigen 
Halogenkohlenwasserstoffen 

Höchstmenge 

Dobson Unit, Maßeinheit für die 
Stärke der Ozonschicht 


pH-Wert: 


ppb: 

ppt; 

PUR: 


PUR- Schaumstoff: 


Ersatzstoff, der ohne wesentli- 
che Änderungen der Anlage 
eingesetzt werden kann 

Europäische Gemeinschaften 
Europäische Union 
Fluorkohlenwasserstoff 


R 11: 
R 12: 
t: 

t/a: 


Verordnung zum Schutz vor ge- TEWI: 
fährüchen Stoffen (Gefahrstoff- 
verordnung - G ef Stof fV) 

Global Warming Potential — 
Treibhauspotential eines Stoffes 
relativ zu CO 2 

teühalogenierter Fluorchlorkoh- 
lenwasserstoff UNDP: 

teilhalogenierter Fluorkohlen- 
wasserstoff 


Industry Group for the Protec- 
tion of the Ozone Layer 

Maximale Arbeitsplatz Konzen- 
tration 

National Aeronautics and Space 
Administration- Weltraumbe- 
hörde der USA 


UNEP: 


UNIDO: 


ODP: Ozone Depletion Potential- 

Ozonabbaupotential eines Stof- 
fes relativ zu R 11 

ODP-gew. Tonnen: metrische Tonnen multipliziert 
mit dem ODP eines Stoffes 


USDA: 


Maß für den Säuregrad des Was- 
sers. pH-Wert 7 = neutral 

parts per billion: 1:10"® 

parts per trillion: 

Polyurethan: Polyadditionspro- 
dukte aus Isocyanaten und Po- 
lyolen 

Polyurethan- Schaumstoff 
Trichlorfluormethan — CCI3F 
Dichlordifluormethan — CCI 2 F 2 
Tonnen 

Tonnen pro Jahr 

Total Equivalent Warming Im- 
pact — Treibhausbeitrag eines 
Gesamtsystems zusammenge- 
setzt aus Beitrag aus Energie- 
verbrauch (indirekter Anteil) 
und Beitrag aus Kältemittel- 
emissionen (direkter Anteü). 

United Nations Development 
Programm — Entwicklungspro- 
gramm der Vereinten Nationen 

United Nations Environment 
Programme — Umweltpro- 
gramm der Vereinten Nationen 

United Nations Industrial Deve- 
lopment Organization — Orga- 
nisation für industrielle Ent- 
wicklung der Vereinten 
Nationen 

United States Department of 
Agriculture — Landwirtschafts- 
ministerium der USA 
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Anlage 1 


Montrealer Protokoll über Stoffe, 
die zu einem Abbau der Ozonschicht führen 
(einschließlich der 1990 in London und 1992 in Kopenhagen 
beschlossenen Änderungen und Anpassungen) 


Die Vertragsparteien dieses Protokolls — 

als Vertragsparteien des Wiener Übereinkommens 
zum Schutz der Ozonschicht, 

eingedenk ihrer Verpflichtung aufgrund des Über- 
einkommens, geeignete Maßnahmen zu treffen, um 
die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor 
schädlichen Auswirkungen zu schützen, die durch 
menschliche Tätigkeiten, welche die Ozonschicht 
verändern oder wahrscheinlich verändern, verur- 
sacht werden oder wahrscheinlich verursacht wer- 
den, 

in der Erkenntnis, daß weltweite Emissionen be- 
stimmter Stoffe zu einem erhebhchen Abbau der 
Ozonschicht führen und sie auf andere Weise verän- 
dern können, was wahrscheinlich schädliche Auswir- 
kungen auf die menschliche Gesundheit und die Um- 
welt zur Folge hat, 

im Bewußtsein der möglichen klimatischen Auswir- 
kungen von Emissionen dieser Stoffe, 

im Bewußtsein, daß Maßnahmen, die zum Schutz der 
Ozonschicht vor einem Abbau getroffen werden, auf 
einschlägigen wissenschafthchen Kenntnissen beru- 
hen sollten, wobei technische und wirtschafthche Er- 
wägungen zu berücksichtigen sind, 

entschlossen, die Ozonschicht durch Vorsorgemaß- 
nahmen zur ausgewogenen Regelung der gesamten 
weltweiten Emissionen von Stoffen, die zu einem Ab- 
bau der Ozonschicht führen, zu schützen, nüt dem 
Endziel, diese Stoffe auf der Grundlage der Entwick- 
lung wissenschafthcher Kenntnisse zu beseitigen, 
wobei technische und wirtschafthche Erwägungen 
sowie die Entwicklungsbedürfnisse der Entwick- 
lungsländer zu berücksichtigen sind, 

in der Erkenntnis, daß besondere Vorkehrungen zur 
Deckung des Bedarfs der Entwicklungsländer not- 
wendig sind, einschheßlich der Bereitstellung zusätz- 
hcher finanzieller Mittel und des Zugangs zu ein- 
schlägigen Technologien, wobei zu berücksichtigen 
ist, daß sich der Umfang der erforderlichen Mittel 
vorhersehen läßt und daß die Mittel die internationa- 
len Möghchkeiten zur Behandlung des wissen- 
schaftlich belegten Problems des Ozonabbaus und 
seiner schädlichen Auswirkimgen erhebhch verän- 
dern können, 

im Hinblick auf die Vorsorgemaßnahmen zur Rege- 
lung der Emissionen bestimmter Fluorchlorkohlen- 
wasserstoffe, die bereits auf nationaler und regiona- 
ler Ebene getroffen worden sind, 

angesichts der Bedeutung der Förderung der interna- 
tionalen Zusammenarbeit bei der Erforschung, Ent- 
wicklung und Weitergabe alternativer Technologien 


im Zusammenhang mit der Regelung und Verminde- 
rung der Emissionen von Stoffen, die zu einem Ab- 
bau der Ozonschicht führen, wobei die Bedürfnisse 
der Entwicklungsländer besonders zu berücksichti- 
gen sind — 

sind wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Protokolls 

1. bedeutet „Übereinkommen" das am 22. März 
1985 angenommene Wiener Übereinkommen zum 
Schutz der Ozonschicht; 

2. bedeutet „Vertragsparteien" die Vertragsparteien 
des Protokolls, sofern sich aus dem Wortlaut nichts 
anderes ergibt; 

3. bedeutet „Sekretariat" das Sekretariat des Über- 
einkommens; 

4. bedeutet „geregelter Stoff" einen in Anlage A, 
Anlage B, Anlage C oder Anlage E zu dem Proto- 
koll aufgeführten Stoff, gleichviel, ob er allein 
oder in einem Gemisch vorkommt. Der Ausdruck 
umfaßt die Isomere eines solchen Stoffes, sofern in 
der betreffenden Anlage nichts anderes bestimmt 
ist, nicht jedoch einen geregelten Stoff oder ein 
Gemisch, soweit sie in einem hergestellten Er- 
zeugnis mit Ausnahme von Behältern für den 
Transport oder die Lagerung dieser Stoffe enthal- 
ten sind; 

5. bedeutet „Produktion" die Menge der erzeugten 
geregelten Stoffe abzüglich der Menge, die durch 
von den Vertragsparteien zu genehmigende Ver- 
fahren vernichtet worden ist, und abzüghch der 
Menge, die zur Gänze als Ausgangsmaterial zur 
Herstellung anderer Chenükahen verwendet wor- 
den ist. Die wiederverwertete und wiederverwen- 
dete Menge ist nicht als „Produktion" anzusehen; 

6. bedeutet „Verbrauch" die Produktion geregelter 
Stoffe zuzüglich der Einfuhren und abzüghch der 
Ausfuhren; 

7. bedeutet „berechneter Umfang" der Produktion, 
der Einfuhren, der Ausfuhren und des Verbrauchs 
den in Übereinstinunung mit Artikel 3 bestimmten 
Umfang; 

8. bedeutet „industrielle Rationalisierung" die Über- 
tragung des gesamten oder eines Teiles des be- 
rechneten Umfangs der Produktion von einer Ver- 
tragspartei auf eine andere, um Wirtschaftlichkeit 
zu erreichen oder auf erwartete Versorgungsmän- 


36 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 


Drucksache 12/8555 


gel aufgrund von Betriebsschließungen zu reagie- 
ren. 


Artikel 2 

Regelimgsmaßnahmen 

(1) [Ersetzt durch Artikel 2A] 

(2) [Ersetzt durch Artikel 2B] 

(3) [Ersetzt durch Artikel 2A] 

(4) [Ersetzt durch Artikel 2A] 

(5) Jede Vertragspartei kann für einen oder meh- 
rere Regelungszeiträume einen beliebigen Teil des in 
den Artikeln 2A bis 2E und in Artikel 2H festgelegten 
berechneten Umfangs ihrer Produktion auf eine an- 
dere Vertragspartei übertragen, sofern der gesamte 
berechnete Umfang der zusammengefaßten Produk- 
tion der betreffenden Vertragsparteien für jede 
Gruppe geregelter Stoffe die in den genannten Arti- 
keln für diese Gruppe festgelegten Produktionsgren- 
zen nicht übersteigt. Eine solche Übertragung der 
Produktion wird dem Sekretariat von jeder der be- 
troffenen Vertragsparteien unter Angabe der Bedin- 
gungen der Übertragung imd des Zeitraums, für den 
sie gelten soll, notifiziert. 

(S'"“) Jede nicht von Artikel 5 Absatz 1 erfaßte Ver- 
tragspartei kann für einen oder mehrere Regelungs- 
zeiträume einen beliebigen Teil des in Artikel 2F fest- 
gelegten berechneten Umfangs ihres Verbrauchs auf 
eine andere derartige Vertragspartei übertragen, so- 
fern der berechnete Umfang des Verbrauchs der ge- 
regelten Stoffe in Gruppe I der Anlage A der Ver- 
tragspartei, die den Teil des berechneten Umfangs 
ihres Verbrauchs [überträgt]^), im Jahr 1989 0,25 Kilo- 
gramm pro Kopf nicht überstieg und sofern der ge- 
samte berechnete Umfang des zusammengefaßten 
Verbrauchs der betreffenden Vertragsparteien die in 
Artikel 2F festgelegten Verbrauchsgrenzen nicht 
übersteigt. Eine solche Übertragung des Verbrauchs 
wird dem Sekretariat von jeder der betroffenen Ver- 
tragsparteien unter Angabe der Bedingungen der 
Übertragung und des Zeitraums, für den sie gelten 
soll, notifiziert. 

(6) Jede nicht von Artikel 5 erfaßte Vertragspartei, 
die vor dem 16. September 1987 mit dem Bau von 
Anlagen zur HersteUimg geregelter Stoffe in Anlage 
A oder Anlage B begonnen oder den Auftrag dafür 
erteüt und vor dem 1. Januar 1987 innerstaatliche 
Rechtsvorschriften dafür verabschiedet hat, kann die 
Produktion aus solchen Anlagen zu ihrer Produktion 
von 1986 hinzufügen, um den berechneten Umfang 
ihrer Produktion für 1986 zu bestimmen, vorausge- 
setzt, daß diese Anlagen bis zum 31. Dezember 1990 
fertiggestellt sind und die Produktion den jährlichen 
berechneten Umfang des Verbrauchs dieser Ver- 


J Offensichtlicher Fehler im ProtokoUtext; Berichtigungs- 
verfahren ist eingeleitet, um im enghschen Originaltext 
das Wort „transferring" durch das Wort „receiving" (er- 
hält) zu ersetzen. 


tragspartei an geregelten Stoffen nicht über 0,5 kg 
pro Kopf steigen läßt. 

(7) Jede Übertragung von Produktion nach Absatz 
5 oder jede Hinzufügung von Produktion nach Ab- 
satz 6 wird dem Sekretariat spätestens zum Zeitpunkt 
der Übertragung oder der Hinzufügung notifiziert. 

(8) a) Vertragsparteien, die Mitgliedstaaten einer 

Organisation der regionalen Wirtschaftsin- 
tegration im Sinne des Artikels 1 Absatz 6 
des Übereinkommens sind, können verein- 
baren, daß sie ihre Verpflichtungen bezüg- 
lich des Verbrauchs aufgrund dieses Arti- 
kels imd der Artikel 2A bis 2H gemeinsam 
erfüllen werden; jedoch darf der gesamte 
berechnete Umfang ihres zusammengefaß- 
ten Verbrauchs den in diesem Artikel und 
den Artikeln 2A bis 2H vorgeschriebenen 
Umfang nicht übersteigen. 

b) Die Vertragsparteien einer solchen Verein- 
barung unterrichten das Sekretariat vor 
dem Tag der Verminderung des Verbrauchs, 
die Gegenstand der Vereinbarung ist, über 
die Bedingungen der Vereinbarung. 

c) Eine solche Vereinbarung tritt nur in Kraft, 
wenn alle Mitgliedstaaten der Organisation 
der regionalen Wirtschaftsintegration und 
die betreffende Organisation Vertragspar- 
teien des Protokolls sind und dem Sekretari- 
at die Art der Durchführung notifiziert ha- 
ben. 

(9) a) Auf der Grundlage der Bewertungen nach 

Artikel 6 können die Vertragsparteien be- 
schließen, 

i) ob Anpassungen der Ozonabbaupoten- 
tiale in Anlage A, Anlage B, Anlage C 
und/oder Anlage E vorgenommen wer- 
den sollen, und wenn ja, welche, und 

ii) ob weitere Anpassungen und Verminde- 
rungen der Produktion oder des Ver- 
brauchs der geregelten Stoffe vorgenom- 
men werden sollen, und wenn ja, 
welcher Rahmen, welche Höhe und wel- 
cher Zeitplan für solche Anpassimgen 
imd Verminderungen gelten sollen. 

b) Vorschläge zu solchen Anpassungen wer- 
den den Vertragsparteien mindestens sechs 
Monate vor der Tagung der Vertragspartei- 
en, auf der sie zur Beschlußfassung vorge- 
schlagen werden, vom Sekretariat übermit- 
telt. 

c) Bei solchen Beschlüssen bemühen sich die 
Vertragsparteien nach Kräften um eine Eini- 
gung durch Konsens. Sind alle Bemühungen 
um einen Konsens erschöpft und wird keine 
Einigung erzielt, so werden als letztes Mittel 
solche Beschlüsse mit einer Zweidrittel- 
mehrheit der anwesenden und abstimmen- 
den Vertragsparteien angenommen, die 
eine Mehrheit der in Artikel 5 Absatz 1 be- 
zeichneten anwesenden und abstimmenden 
Vertragsparteien und eine Mehrheit der 
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nicht in jenem Artikel bezeichneten anwe- 
senden und abstimmenden Vertragspartei- 
en vertritt. 

d) Die Beschlüsse, die für alle Vertragsparteien 
bindend sind, werden umgehend vom Ver- 
wahrer den Vertragsparteien mitgeteüt. So- 
fern in den Beschlüssen nichts anderes vor- 
gesehen ist, treten sie nach Ablauf von sechs 
Monaten nach dem Tag der Absendung der 
Mitteilung durch den Verwahrer in Kraft. 

(10) Auf der Grundlage der Bewertimgen nach Ar- 
tikel 6 des Protokolls und in Übereinstimmung mit 
dem in Artikel 9 des Übereinkommens vorgesehenen 
Verfahren können die Vertragsparteien beschließen, 

i) ob irgendwelche Stoffe und gegebenenfalls wel- 
che Stoffe in eine Anlage des Protokolls aufge- 
nommen oder in einer Anlage gestrichen werden 
sollen, 

ii) welches Verfahren, welcher Rahmen und welcher 
Zeitplan für Regelungsmaßnahmen für diese Stof- 
fe gelten sollen. 

(11) Ungeachtet der Bestimmungen dieses Artikels 
und der Artikel 2A bis 2H kann jede Vertragspartei 
strengere Maßnahmen als in diesem Artikel und den 
Artikeln 2A bis 2H vorgeschrieben treffen. 

Artikel 2A 
FCKW 

(1) Jede Vertragspartei sorgt dafür, daß während 
des Zeitraums von zwölf Monaten, der am ersten Tag 
des siebten Monats nach Inkrafttreten dieses Proto- 
kolls beginnt, und in jedem Zwölfmonatszeitraum 
danach der berechnete Umfang ihres Verbrauchs der 
geregelten Stoffe in Gruppe I der Anlage A denjeni- 
gen von 1986 nicht übersteigt. Am Ende desselben 
Zeitramns sorgt jede Vertragspartei, die einen oder 
mehrere dieser Stoffe herstellt, dafür, daß der berech- 
nete Umfang ihrer Produktion der Stoffe denjenigen 
von 1986 nicht übersteigt; jedoch kann dieser Um- 
fang gegenüber demjenigen von 1986 um höchstens 
lOv. H. zugenommen haben. Eine solche Zunahme 
ist nur zur Befriedigung der grundlegenden nationa- 
len Bedürfnisse der in Artikel 5 bezeichneten Ver- 
tragsparteien und zum Zweck der industriellen 
Rationahsierung zwischen den Vertragsparteien zu- 
lässig. 

(2) Jede Vertragspartei sorgt dafür, daß während 
des Zeitraums vom 1. Juli 1991 bis zum 31. Dezember 
1992 der berechnete Umfang ihres Verbrauchs und 
ihrer Produktion der geregelten Stoffe in Gruppe I 
der Anlage A 150 v.H. desjenigen von 1986 nicht 
übersteigt; mit Wirkung vom 1. Januar 1993 läuft der 
Regelungszeitraum von zwölf Monaten für diese ge- 
regelten Stoffe vorn !. Januar bis zum 31. Dezember 
jedes Jahres. 

(3) Jede Vertragspartei sorgt dafür, daß während 
des Zeitraums von zwölf Monaten, der am 1. Januar 
1994 beginnt, und in jedem Zwölf monatszeitraum 
danach der berechnete Umfang ihres Verbrauchs der 
geregelten Stoffe in Gruppe I der Anlage A jährlich 


25 V. H. desjenigen von 1986 nicht übersteigt. Jede 
Vertragspartei, die einen oder mehrere dieser Stoffe 
herstellt, sorgt während derselben Zeiträume dafür, 
daß der berechnete Umfang ihrer Produktion dieser 
Stoffe jährlich 25 v. H. desjenigen von 1986 nicht 
übersteigt. Zur Befriedigung der grundlegenden na- 
tionalen Bedürfnisse der in Artikel 5 Abs. 1 bezeich- 
neten Vertragsparteien kann jedoch der berechnete 
Umfang ihrer Produktion diese Grenze um bis zu 
10 V. H. desjenigen von 1986 übersteigen. 

(4) Jede Vertragspartei sorgt dafür, daß während 
des Zeitraums von zwölf Monaten, der am 1. Januar 
1996 beginnt, und in jedem Zwölf monatszeitraum 
danach der berechnete Umfang ihres Verbrauchs der 
geregelten Stoffe in Gruppe I der Anlage A Null nicht 
übersteigt. Jede Vertragspartei, die einen oder meh- 
rere dieser Stoffe herstellt, sorgt während derselben 
Zeiträume dafür, daß der berechnete Umfang ihrer 
Produktion dieser Stoffe Null nicht übersteigt. Zur 
Befriedigung der grundlegenden nationalen Bedürf- 
nisse der in Artikel 5 Abs. 1 bezeichneten Vertrags- 
parteien kann jedoch der berechnete Umfang ihrer 
Produktion diese Grenze um bis zu 15 v.H. desjeni- 
gen von 1986 übersteigen. Dieser Absatz findet An- 
wendung, soweit nicht die Vertragsparteien be- 
schließen, den Umfang der Produktion oder des 
Verbrauchs zu gestatten, der zur Erfüllung von 
Zwecken notwendig ist, die von ihnen einvemehm- 
lich als wesentlich erachtet werden. 

Artikel 2B 
Halone 

(1) Jede Vertragspartei sorgt dafür, daß während 
des Zeitraums von zwölf Monaten, der am 1. Januar 
1992 beginnt, und in jedem Zwölf monatszeitraum 
danach der berechnete Umfang ihres Verbrauchs der 
geregelten Stoffe in Gruppe II der Anlage A jährlich 
denjenigen von 1986 nicht übersteigt. Jede Vertrags- 
partei, die einen oder mehrere dieser Stoffe herstellt, 
sorgt während derselben Zeiträume dafür, daß der 
berechnete Umfang ihrer Produktion dieser Stoffe 
jährlich denjenigen von 1986 nicht übersteigt. Zur 
Befriedigung der grundlegenden nationalen Bedürf- 
nisse der in Artikel 5 Absatz 1 bezeichneten Vertrags- 
parteien kann jedoch der berechnete Umfang ihrer 
Produktion diese Grenze um bis zu 10 v.H. desjeni- 
gen von 1986 übersteigen. 

(2) Jede Vertragspartei sorgt dafür, daß während 
des Zeitraums von zwölf Monaten, der am 1. Januar 
1994 beginnt, und in jedem Zwölfmonatszeitraum 
danach der berechnete Umfang ihres Verbrauchs der 
geregelten Stoffe in Gruppe II der Anlage A Null 
nicht übersteigt. Jede Vertragspartei, die einen oder 
mehrere dieser Stoffe herstellt, sorgt während dersel- 
ben Zeiträume dafür, daß der berechnete Umfang 
ihrer Produktion dieser Stoffe Null nicht übersteigt. 
Zur Befriedigung der grundlegenden nationalen Be- 
dürfnisse der in Artikel 5 Absatz 1 bezeichneten Ver- 
tragsparteien kann jedoch der berechnete Umfang 
ihrer Produktion diese Grenze um bis zu 15 v. H. des- 
jenigen von 1986 übersteigen. Dieser Absatz findet 
Anwendung, soweit nicht die Vertragsparteien be- 
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schheßen, den Umfang der Produktion oder des Ver- 
brauchs zu gestatten, der zur Erfüllung von Zwecken 
notwendig ist, die von ihnen einvernehmhch als we- 
sentlich erachtet werden. 


Artikel 2C 

Sonstige vollständig halogenierte FCKW 

(1) Jede Vertragspartei sorgt dafür, daß während 
des Zeitraums von zwölf Monaten, der am 1. Januar 

1993 beginnt, der berechnete Umfang ihres Ver- 
brauchs der geregelten Stoffe in Gruppe I der Anlage 
B jährhch 80v. H. desjenigen von 1989 nicht über- 
steigt. Jede Vertragspartei, die einen oder mehrere 
dieser Stoffe herstellt, sorgt während desselben Zeit- 
raums dafür, daß der berechnete Umfang ihrer Pro- 
duktion dieser Stoffe jährhch 80 v. H. desjenigen von 
1989 nicht übersteigt. Zur Befriedigung der grundle- 
genden nationalen Bedürfnisse der in Artikel 5 Ab- 
satz 1 bezeichneten Vertragsparteien kann jedoch 
der berechnete Umfang ihrer Produktion diese Gren- 
ze um bis zu lOv. H. desjenigen von 1989 überstei- 
gen. 

(2) Jede Vertragspartei sorgt dafür, daß während 
des Zeitraums von zwölf Monaten, der am 1. Januar 

1994 beginnt, und in jedem Zwöhmonatszeitrainn 
danach der berechnete Umfang ihres Verbrauchs der 
geregelten Stoffe in Gruppe I der Anlage B jährhch 
25v.H. desjenigen von 1989 nicht übersteigt. Jede 
Vertragspartei, die einen oder mehrere dieser Stoffe 
herstellt, sorgt während derselben Zeiträume dafür, 
daß der berechnete Umfang ihrer Produktion dieser 
Stoffe jährhch 25v. H. desjenigen von 1989 nicht 
übersteigt. Zur Befriedigung der grundlegenden na- 
tionalen Bedürfnisse der in Artikel 5 Absatz 1 be- 
zeichneten Vertragsparteien kann jedoch der be- 
rechnete Umfang ihrer Produktion diese Grenze um 
bis zu 10 V. H. desjenigen von 1989 übersteigen. 

(3) Jede Vertragspartei sorgt dafür, daß während 
des Zeitraums von zwölf Monaten, der am 1. Januar 
1996 beginnt, und in jedem Zwöhmonatszeitraum 
danach der berechnete Umfang ihres Verbrauchs der 
geregelten Stoffe in Gruppe I der Anlage B Null nicht 
übersteigt. Jede Vertragspartei, die einen oder meh- 
rere dieser Stoffe herstellt, sorgt während derselben 
Zeiträume dafür, daß der berechnete Umfang ihrer 
Produktion dieser Stoffe Null nicht übersteigt. Zur 
Befriedigung der grundlegenden nationalen Bedürf- 
nisse der in Artikel 5 Absatz 1 bezeichneten Vertrags- 
parteien kann jedoch der berechnete Umfang ihrer 
Produktion diese Grenze um bis zu 15 v. H. desjeni- 
gen von 1989 übersteigen. Dieser Absatz findet An- 
wendung, soweit nicht die Vertragsparteien be- 
schheßen, den Umfang der Produktion oder des 
Verbrauchs zu gestatten, der zur ErfüUung von 
Zwecken notwendig ist, die von ihnen einvemehm- 
hch als wesentlich erachtet werden. 


Artikel 2D 

Tetrachlorkohlenstoff 

(1) Jede Vertragspartei sorgt dafür, daß während 
des Zeitraums von zwölf Monaten, der am 1. Januar 

1995 beginnt, der berechnete Umfang ihres Ver- 
brauchs des geregelten Stoffes in Gruppe II der Anla- 
ge B jährlich 15 v. H. desjenigen von 1989 nicht über- 
steigt. Jede Vertragspartei, die diesen Stoff herstellt, 
sorgt während desselben Zeitraums dafür, daß der 
berechnete Umfang ihrer Produktion dieses Stoffes 
jährhch 15 v. H. desjenigen von 1989 nicht übersteigt. 
Zur Befriedigung der grundlegenden nationalen Be- 
dürfnisse der in Artikel 5 Absatz 1 bezeichneten Ver- 
tragsparteien kann jedoch der berechnete Umfang 
ihrer Produktion diese Grenze um bis zu 10 v. H. des- 
jenigen von 1989 übersteigen. 

(2) Jede Vertragspartei sorgt dafür, daß während 
des Zeitraums von zwölf Monaten, der am 1. Januar 

1996 beginnt, und in jedem Zwölf monatszeitraum 
danach der berechnete Umfang ihres Verbrauchs des 
geregelten Stoffes in Gruppe II der Anlage B NuU 
nicht übersteigt. Jede Vertragspartei, die diesen Stoff 
herstellt, sorgt während derselben Zeiträume dafür, 
daß der berechnete Umfang ihrer Produktion dieses 
Stoffes Null nicht übersteigt. Zur Befriedigung der 
grundlegenden nationalen Bedürfnisse der in Artikel 
5 Absatz 1 bezeichneten Vertragsparteien kann je- 
doch der berechnete Umfang ihrer Produktion diese 
Grenze um bis zu 15 v. H. desjenigen von 1989 über- 
steigen. Dieser Absatz findet Anwendung, soweit 
nicht die Vertragsparteien beschheßen, den Umfang 
der Produktion oder des Verbrauchs zu gestatten, der 
zur Erfüllung von Zwecken notwendig ist, die von 
ihnen einvernehmhch als wesentiich erachtet wer- 
den. 

Artikel 2E 

14,1-Trichlorethan (Methylchloroform) 

(1) Jede Vertragspartei sorgt dafür, daß während 
des Zeitraums von zwöh Monaten, der am 1. Januar 

1993 beginnt, der berechnete Umfang ihres Ver- 
brauchs des geregelten Stoffes in Gruppe III der An- 
lage B jährhch denjenigen von 1989 nicht übersteigt. 
Jede Vertragspartei, die diesen Stoff herstellt, sorgt 
während desselben Zeitraums dafür, daß der berech- 
nete Umfang ihrer Produktion dieses Stoffes jährhch 
denjenigen von 1989 nicht übersteigt. Zin: Befriedi- 
gung der grundlegenden nationalen Bedürfnisse der 
in Artikel 5 Absatz 1 bezeichneten Vertragsparteien 
kann jedoch der berechnete Umfang ihrer Produk- 
tion diese Grenze um bis zu lOv. H. desjenigen von 
1989 übersteigen. 

(2) Jede Vertragspartei sorgt dafür, daß während 
des Zeitraums von zwöh Monaten, der am 1. Januar 

1994 beginnt, und in jedem Zwöhmonatszeitraum 
danach der berechnete Umfang ihres Verbrauchs des 
geregelten Stoffes in Gruppe III der Anlage B jährhch 
50 V. H. desjenigen von 1989 nicht übersteigt. Jede 
Vertragspartei, die diesen Stoff herstellt, sorgt wäh- 
rend derselben Zeiträume dafür, daß der berechnete 
Umfang ihrer Produktion dieses Stoffes jährhch 
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50 V. H. desjenigen von 1989 nicht übersteigt. Zur Be- 
friedigung der grundlegenden nationalen Bedürfnis- 
se der in Artikel 5 Absatz 1 bezeichneten Vertrags- 
parteien kann jedoch der berechnete Umfang ihrer 
Produktion diese Grenze um bis zu lOv. H. desjeni- 
gen von 1989 übersteigen. 

(3) Jede Vertragspartei sorgt dafür, daß während 
des Zeitraums von zwölf Monaten, der am 1. Januar 
1996 beginnt, und in jedem Zwölfmonatszeitraum 
danach der berechnete Umfang ihres Verbrauchs des 
geregelten Stoffes in Gruppe III der Anlage B Null 
nicht übersteigt. Jede Vertragspartei, die diesen Stoff 
herstellt, sorgt während derselben Zeiträume dafür, 
daß der berechnete Umfang ihrer Produktion dieses 
Stoffes Null nicht übersteigt. Zur Befriedigung der 
grundlegenden nationalen Bedürfnisse der in Artikel 
5 Absatz 1 bezeichneten Vertragsparteien kann je- 
doch der berechnete Umfang ihrer Produktion diese 
Grenze um bis zu 15 v. H. desjenigen von 1989 über- 
steigen. Dieser Absatz findet Anwendung, soweit 
nicht die Vertragsparteien beschließen, den Umfang 
der Produktion oder des Verbrauchs zu gestatten, der 
zur Erfüllung von Zwecken notwendig ist, die von 
ihnen einvemehmlich als wesentlich erachtet wer- 
den. 

Artikel 2F 

Teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe 

(1) Jede Vertragspartei sorgt dafür, daß während 
des Zeitraums von zwölf Monaten, der am 1. Januar 
1996 beginnt, und in jedem Zwölfmonatszeitraum 
danach der berechnete Umfang ihres Verbrauchs der 
geregelten Stoffe in Gruppe I der Anlage C jährlich 
die Summe aus 

a) 3,1 v.H. des berechneten Umfangs ihres Ver- 
brauchs der geregelten Stoffe in Gruppe I der An- 
lage A von 1989 und 

b) dem berechneten Umfang ihres Verbrauchs der 
geregelten Stoffe in Gruppe 1 der Anlage C von 
1989 

nicht übersteigt. 

(2) Jede Vertragspartei sorgt dafür, daß während 
des Zeitraums von zwölf Monaten, der am 1. Januar 
2004 beginnt, und in jedem Zwölfmonatszeitraum 
danach der berechnete Umfang ihres Verbrauchs der 
geregelten Stoffe in Gruppe I der Anlage C jährlich 
65 V. H. der in Absatz 1 genannten Summe nicht über- 
steigt. 

(3) Jede Vertragspartei sorgt dafür, daß während 
des Zeitraums von zwölf Monaten, der am 1. Januar 
2010 beginnt, und in jedem Zwölfmonatszeitraum da- 
nach der berechnete Umfang ihres Verbrauchs der 
geregelten Stoffe in Gruppe I der Anlage C jährlich 
35 V. H. der in Absatz 1 genannten Summe nicht über- 
steigt. 

(4) Jede Vertragspartei sorgt dafür, daß während 
des Zeitraums von zwölf Monaten, der am 1. Januar 
2015 beginnt, und in jedem Zwölfmonatszeitraum da- 
nach der berechnete Umfang ihres Verbrauchs der 
geregelten Stoffe in Gruppe I der Anlage C jährlich 


10 V. H. der in Absatz 1 genannten Summe nicht über- 
steigt. 

(5) Jede Vertragspartei sorgt dafür, daß während 
des Zeitraums von zwölf Monaten, der am 1. Januar 
2020 beginnt, imd in jedem Zwölfmonatszeitraum 
danach der berechnete Umfang ihres Verbrauchs der 
geregelten Stoffe in Gruppe I der Anlage C jährlich 
0,5 v.H. der in Absatz 1 genannten Summe nicht 
übersteigt. 

(6) Jede Vertragspartei sorgt dafür, daß während 
des Zeitraums von zwölf Monaten, der am 1. Januar 
2030 beginnt, und in jedem Zwölfmonatszeitraum 
danach der berechnete Umfang ihres Verbrauchs der 
geregelten Stoffe in Gruppe I der Anlage C Null nicht 
übersteigt. 

(7) Vom 1. Januar 1996 an wird sich jede Vertrags- 
partei bemühen, dafür zu sorgen, 

a) daß die Verwendung geregelter Stoffe in Gruppe 
I der Anlage C auf diejenigen Anwendungen be- 
schränkt wird, für die andere umweltverträgli- 
chere alternative Stoffe oder Verfahren nicht vor- 
handen sind; 

b) daß die Verwendung geregelter Stoffe in Gruppe 
I der Anlage C nicht außerhalb der Anwendungs- 
bereiche erfolgt, in denen gegenwärtig die gere- 
gelten Stoffe in den Anlagen A, B und C verwen- 
det werden, außer in seltenen Fällen zum Schutz 
des menschlichen Lebens oder der menschlichen 
Gesundheit; 

c) daß die geregelten Stoffe in Gruppe I der Anlage 
C im Hinblick auf ihre Verwendung so ausge- 
wählt werden, daß sie nicht nur anderen Um- 
welt-, Sicherheits- und Wirtschaftsbelangen ge- 
recht werden, sondern auch möglichst wenig zum 
Abbau der Ozonschicht beitragen. 


Artikel 2G 

Teilhalogenierte Fluorbromkohlenwasserstoffe 

Jede Vertragspartei sorgt dafür, daß während des 
Zeitraums von zwölf Monaten, der am 1. Januar 1996 
beginnt, und in jedem Zwölfmonatszeitraum danach 
der berechnete Umfang ihres Verbrauchs der gere- 
gelten Stoffe in Gruppe II der Anlage C Null nicht 
übersteigt. Jede Vertragspartei, welche die Stoffe 
herstellt, sorgt während derselben Zeiträume dafür, 
daß der berechnete Umfang ihrer Produktion der 
Stoffe Null nicht übersteigt. Dieser Absatz findet An- 
wendxmg, soweit nicht die Vertragsparteien be- 
schließen, den Umfang der Produktion oder des Ver- 
brauchs zu gestatten, der zur Erfüllung von Zwecken 
notwendig ist, die von ihnen einvemehmhch als we- 
sentlich erachtet werden. 

Artikel 2H 
Methylbromid 

Jede Vertragspartei sorgt dafür, daß während des 
Zeitraums von zwölf Monaten, der am 1. Januar 1995 
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beginnt, und in jedem Zwölfmonatszeitraum danach 
der berechnete Umfang ihres Verbrauchs des gere- 
gelten Stoffes in Anlage E jährlich denjenigen von 
1991 nicht übersteigt. Jede Vertragspartei, die den 
Stoff herstellt, sorgt während derselben Zeiträume 
dafür, daß der berechnete Umfang ihrer Produktion 
dieses Stoffes jährlich denjenigen von 1991 nicht 
übersteigt. Zur Befriedigung der grundlegenden na- 
tionalen Bedürfnisse der in Artikel 5 Absatz 1 be- 
zeichneten Vertragsparteien kann jedoch der be- 
rechnete Umfang ihrer Produktion diese Grenze um 
bis zu 10 V. H. desjenigen von 1991 übersteigen. Der 
berechnete Umfang des Verbrauchs und der Produk- 
tion nach diesem Artikel schließt nicht Mengen ein, 
die von der Vertragspartei in Quarantänefällen und 
vor der Verschiffung verwendet werden. 

Artikel 3 

Berechnung der Grundlagen für Regelungen 

Für die Zwecke der Artikel 2, 2A bis 2H und 5 
bestimmt jede Vertragspartei für jede Gruppe von 
Stoffen in Anlage A, Anlage B, Anlage C oder Anlage 
E den berechneten Umfang 

a) ihrer Produktion durch 

i) Multiphkation der jährhchen Produktion jedes 
geregelten Stoffes mit dem in Anlage A, Anla- 
ge B, Anlage C oder Anlage E für diesen Stoff 
festgelegten Ozonabbaupotential und 

ii) Addition der Ergebnisse für jede Gruppe; 

b) ihrer Einfuhren und Ausfuhren durch sinngemä- 
ße Anwendung des unter Buchstabe a vorgesehe- 
nen Verfahrens; 

c) ihres Verbrauchs durch Addition des berechneten 
Umfangs ihrer Produktion und ihrer Einfuhren 
und Substraktion des berechneten Umfangs ihrer 
Ausfuhren, bestimmt nach den Buchstaben a und 
b. Vom 1. Januar 1993 an werden jedoch Ausfuh- 
ren geregelter Stoffe an Nichtvertragsparteien bei 
der Berechnung des Umfangs des Verbrauchs der 
ausführenden Vertragspartei nicht abgezogen. 

Artikel 4 

Regelung des Handels mit Nichtvertragsparteien 

(1) Mit Wirkung vom 1. Januar 1990 verbietet jede 
Vertragspartei die Einfuhr der geregelten Stoffe in 
Anlage A aus jedem Staat, der nicht Vertragspartei 
des Protokolls ist. 

(1^^®) Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten die- 
ses Absatzes verbietet jede Vertragspartei die Ein- 
fuhr der geregelten Stoffe in Anlage B aus jedem 
Staat, der nicht Vertragspartei des Protokolls ist. 

(V^^) Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten die- 
ses Absatzes verbietet jede Vertragspartei die Ein- 
fuhr aller geregelten Stoffe in Gruppe II der Anlage C 
aus jedem Staat, der nicht Vertragspartei des Proto- 
kolls ist. 


(2) Mit Wirkung vom 1. Januar 1993 verbietet jede 
Vertragspartei die Ausfuhr aller geregelten Stoffe in 
Anlage A in jeden Staat, der nicht Vertragspartei des 
Protokolls ist. 

( 2 bis) Vom Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten 
dieses Absatzes an verbietet jede Vertragspartei die 
Ausfuhr aller geregelten Stoffe in Anlage B in jeden 
Staat, der nicht Vertragspartei des Protokolls ist. 

(2‘®") Vom Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten 
dieses Absatzes an verbietet jede Vertragspartei die 
Ausfuhr aller geregelten Stoffe in Gruppe II der Anla- 
ge C in jeden Staat, der nicht Vertragspartei des Pro- 
tokolls ist. 

(3) Bis zum 1. Januar 1992 erarbeiten die Vertrags- 
parteien nach den in Artikel 10 des Übereinkommens 
vorgesehenen Verfahren in einer Anlage eine Liste 
der Erzeugnisse, die geregelte Stoffe in Anlage A 
enthalten. Vertragsparteien, die gegen die Anlage 
nicht Einspruch nach diesen Verfahren eingelegt ha- 
ben, verbieten innerhalb eines Jahres nach Inkraft- 
treten der Anlage die Einfuhr dieser Erzeugnisse aus 
Staaten, die nicht Vertragsparteien des Protokolls 
sind. 

(3^“) Innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Absatzes erarbeiten die Vertragsparteien nach 
den in Artikel 10 des Übereinkommens vorgesehe- 
nen Verfahren in einer Anlage eine Liste der Erzeug- 
nisse, die geregelte Stoffe in Anlage B enthalten. Ver- 
tragsparteien, die gegen die Anlage nicht Einspruch 
nach diesen Verfahren eingelegt haben, verbieten in- 
nerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der Anlage 
die Einfuhr dieser Erzeugnisse aus Staaten, die nicht 
Vertragsparteien des Protokolls sind. 

(3^“) Innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Absatzes erarbeiten die Vertragsparteien nach 
den in Artikel 10 des Übereinkommens vorgesehe- 
nen Verfahren in einer Anlage eine Liste der Erzeug- 
nisse, die geregelte Stoffe in Gruppe II der Anlage C 
enthalten. Vertragsparteien, die gegen die Anlage 
nicht Einspruch nach diesen Verfahren eingelegt ha- 
ben, verbieten innerhalb eines Jahres nach Inkraft- 
treten der Anlage die Einfuhr dieser Erzeugnisse aus 
Staaten, die nicht Vertragsparteien des Protokolls 
sind. 

(4) Bis zum 1. Januar 1994 befinden die Vertrags- 
parteien darüber, ob es durchführbar ist, die Einfuhr 
von Erzeugnissen, die mit geregelten Stoffen in Anla- 
ge A hergestellt werden, jedoch keine geregelten 
Stoffe in Anlage A enthalten, aus Staaten, die nicht 
Vertragsparteien des Protokolls sind, zu verbieten 
oder zu beschränken. Wenn dies für durchführbar 
befunden wird, erarbeiten die Vertragsparteien nach 
den in Artikel 10 des Übereinkommens vorgesehe- 
nen Verfahren in einer Anlage eine Liste solcher Er- 
zeugnisse. Vertragsparteien, die gegen die Anlage 
nicht Einspruch nach diesen Verfahren eingelegt ha- 
ben, verbieten oder beschränken innerhalb eines 
Jahres nach Inkrafttreten der Anlage die Einfuhr die- 
ser Erzeugnisse aus Staaten, die nicht Vertragspartei- 
en des Protokolls sind. 

( 4 bis) Innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Absatzes befinden die Vertragsparteien dar- 


41 


Drucksache 12/8555 Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 


über, ob es durchführbar ist, die Einfuhr von Erzeug- 
nissen, die mit geregelten Stoffen in Anlage B herge- 
stellt werden, jedoch keine geregelten Stoffe in 
Anlage B enthalten, aus Staaten, die nicht Vertrags- 
parteien des Protokolls sind, zu verbieten oder zu 
beschränken. Wenn dies für durchführbar befunden 
wird, erarbeiten die Vertragsparteien nach den in Ar- 
tikel 10 des Übereinkommens vorgesehenen Verfah- 
ren in einer Anlage eine Liste solcher Erzeugnisse. 
Vertragsparteien, die gegen die Anlage nicht Ein- 
spruch nach diesen Verfahren eingelegt haben, ver- 
bieten oder beschränken innerhalb eines Jahres nach 
Inkrafttreten der Anlage die Einfuhr dieser Erzeug- 
nisse aus Staaten, die nicht Vertragsparteien des Pro- 
tokolls sind. 

(4ter) Innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Absatzes befinden die Vertragsparteien dar- 
über, ob es durchführbar ist, die Einfuhr von Erzeug- 
nissen, die mit geregelten Stoffen in Gruppe II der 
Anlage C hergestellt werden, jedoch keine solchen 
Stoffe enthalten, aus Staaten, die nicht Vertragspar- 
teien des Protokolls sind, zu verbieten oder zu be- 
schränken. Wenn dies für durchführbar befunden 
wird, erarbeiten die Vertragsparteien nach den in Ar- 
tikel 10 des Übereinkommens vorgesehenen Verfah- 
ren in einer Anlage eine Liste solcher Erzeugnisse. 
Vertragsparteien, die gegen die Anlage nicht Ein- 
spruch nach diesen Verfahren eingelegt haben, ver- 
bieten oder beschränken innerhalb eines Jahres nach 
Inkrafttreten der Anlage die Einfuhr dieser Erzeug- 
nisse aus Staaten, die nicht Vertragsparteien des Pro- 
tokolls sind. 

(5) Jede Vertragspartei wird nach besten Kräften 
bestrebt sein, der Ausfuhr von Technologie zur Her- 
stellung und Verwendung geregelter Stoffe in den 
Anlagen A und B und in Gruppe II der Anlage C in 
Staaten, die nicht Vertragsparteien des Protokolls 
sind, entgegenzuwirken. 

(6) Jede Vertragspartei sieht davon ab, neue Sub- 
ventionen, Hilfen, Kredite, Garantien oder Versiche- 
rungsprogramme für die Ausfuhr von Erzeugnissen, 
Ausrüstung, Anlagen oder Technologie, welche die 
Herstellung geregelter Stoffe in den Anlagen A und 
B und in Gruppe II der Anlage C erleichtern, in Staa- 
ten zur Verfügung zu stellen, die nicht Vertragspar- 
teien des Protokolls sind. 

(7) Die Absätze 5 und 6 gelten nicht für Erzeugnis- 
se, Ausrüstung, Anlagen oder Technologie, welche 
die Einkapselung, Rückgewinnung, Verwertung 
oder Vernichtung geregelter Stoffe in den Anlagen A 
und B und in Gruppe II der Anlage C verbessern, die 
Entwicklung alternativer Stoffe fördern oder sonst 
zur Verminderung der Enüssionen geregelter Stoffe 
in den Anlagen A und B und in Gruppe II der Anlage 
C beitragen. 

(8) Ungeachtet der Bestimmungen dieses Artikels 
können die in den Absätzen 1 bis 4^®=" bezeichneten 
Einfuhren aus jedem Staat, der nicht Vertragspartei 
des Protokolls ist, und die in den Absätzen 1 bis 4*®“' 
bezeichneten Ausfuhren in jeden Staat, der nicht 
Vertragspartei des Protokolls ist, erlaubt werden, 
wenn eine Tagung der Vertragsparteien feststellt, 
daß der betreffende Staat den Artikel 2, die Artikel 


2A bis 2E, Artikel 2G und den vorliegenden Artikel 
voll einhält und diesbezügliche Daten nach Artikel 7 
vorgelegt hat. 

(9) Im Sinne dieses Artikels umfaßt der Begriff 
„Staat, der nicht Vertragspartei des Protokolls ist" im 
Hinblick auf einen bestimmten geregelten Stoff 
einen Staat oder eine Organisation der regionalen 
Wirtschaftsintegration, die nicht zugestimmt haben, 
durch die Regelungsmaßnahmen für diesen Stoff ge- 
bunden zu sein. 

(10) Bis zum 1. Januar 1996 prüfen die Vertrags- 
parteien, ob sie dieses Protokoll ändern sollen, um 
die in diesem Artikel genannten Maßnahmen auf den 
Handel mit geregelten Stoffen in Gruppe I der Anla- 
ge C und in Anlage E mit Staaten, die nicht Vertrags- 
parteien des Protokolls sind, auszudehnen. 


Artikel 5 

Besondere Lage der Entwicklungsländer 

(1) Jede Vertragspartei, die ein Entwicklungsland 
ist und deren jährlicher berechneter Umfang des Ver- 
brauchs der geregelten Stoffe in Anlage A am Tag 
des Inkrafttretens dieses Protokolls für diese Ver- 
tragspartei oder zu irgendeiner Zeit danach bis zum 
1. Januar 1999 unter 0,3 kg pro Kopf liegt, kann die 
Erfüllung der in den Artikeln 2A bis 2E vorgesehenen 
Regelungsmaßnahmen um zehn Jahre verschieben, 
um ihre grundlegenden nationalen Bedürfnisse zu 
decken; jedoch findet jede weitere Änderung der An- 
passungen oder der Änderung, die auf der zweiten 
Tagung der Vertragsparteien am 29. Juni 1990 in Lon- 
don angenommen wurden, auf die in diesem Absatz 
bezeichneten Vertragsparteien Anwendung, nach- 
dem die in Absatz 8 vorgesehene Überprüfung statt- 
gefunden hat, und gründet sich auf die Schlußfolge- 
rungen dieser Überprüfung. 

(l*"'") Unter Berücksichtigung der Überprüfung 
nach Absatz 8 des vorliegenden Artikels, der Bewer- 
tungen nach Artikel 6 und aller anderen zweckdien- 
lichen Informationen beschließen die Vertragspartei- 
en bis zum 1. Januar 1996 nach dem in Artikel 2 
Absatz 9 dargelegten Verfahren 

a) in bezug auf Artikel 2F Absätze 1 bis 6 das Be- 
zugsjahr, die Ausgangsmengen, die Regelungs- 
zeitpläne und die Auslauffristen für den Ver- 
brauch der geregelten Stoffe in Gruppe I der 
Anlage C, die auf die in Absatz 1 des vorliegen- 
den Artikels bezeichneten Vertragsparteien An- 
wendung finden; 

b) in bezug auf Artikel 2G die Auslauffrist für die 
Produktion und den Verbrauch der geregelten 
Stoffe in Gruppe II der Anlage C, die auf die in 
Absatz 1 des vorliegenden Artikels bezeichneten 
Vertragsparteien Anwendung findet, und 

c) in bezug auf Artikel 2H das Bezugsjahr, die Aus- 
gangsmengen und die Regelungszeitpläne für die 
Produktion und den Verbrauch des geregelten 
Stoffes in Anlage E, die auf die in Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels bezeichneten Vertragspar- 
teien Anwendung finden. 
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(2) Eine in Absatz 1 bezeichnete Vertragspartei 
darf jedoch weder einen jährlichen berechneten Um- 
fang des Verbrauchs der geregelten Stoffe in Anlage 
A von 0,3 kg pro Kopf noch einen jährlichen berech- 
neten Umfang des Verbrauchs der geregelten Stoffe 
in Anlage B von 0,2 kg pro Kopf überschreiten. 

(3) Bei der Durchführung der in den Artikeln 2A 
bis 2E festgelegten Regelungsmaßnahmen hat jede 
in Absatz 1 bezeichnete Vertragspartei das Recht, 

a) für geregelte Stoffe nach Anlage A entweder den 
Durchschnitt des jährlichen berechneten Um- 
fangs ihres Verbrauchs von 1995 bis 1997 oder 
einen berechneten Umfang des Verbrauchs von 
0,3 kg pro Kopf als Grundlage für die Feststellung 
der Einhaltung der Regelungsmaßnahmen zu be- 
nutzen, wenn dieser Wert niedriger ist; 

b) für geregelte Stoffe nach Anlage B den Durch- 
schnitt des jährhchen berechneten Umfangs ihres 
Verbrauchs von 1998 bis 2000 oder einen berech- 
neten Umfang des Verbrauchs von 0,2 kg pro 
Kopf als Grundlage für die Feststellung der Ein- 
haltung der Regelungsmaßnahmen zu benutzen, 
wenn dieser Wert niedriger ist. 

(4) Sieht sich eine in Absatz 1 bezeichnete Ver- 
tragspartei zu irgendeiner Zeit, bevor die in den 
Artikeln 2A bis 2H bezeichneten Verpflichtungen 
hinsichtlich der Regelungsmaßnahmen auf sie An- 
wendung finden, nicht in der Lage, eine ausreichen- 
de Versorgung mit geregelten Stoffen zu erlangen, so 
kann sie dies dem Sekretariat notifizieren. Das Se- 
kretariat übermittelt eine Kopie dieser Notifikation 
umgehend den Vertragsparteien; diese beraten die 
Angelegenheit auf ihrer nächsten Tagung und be- 
schließen angemessene Maßnahmen. 

(5) Die Entwicklung der Fähigkeit der in Absatz 1 
bezeichneten Vertragsparteien zur Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen, die in den Artikeln 2A bis 2E be- 
zeichneten Regelungsmaßnahmen und alle in den 
Artikeln 2F bis 2H bezeichneten Regelungsmaßnah- 
men, die nach Absatz 1^^ des vorliegenden Artikels 
beschlossen werden, einzuhalten, und die Umset- 
zung dieser Maßnahmen durch diese Vertragspartei- 
en sind abhängig von der wirksamen Durchführung 
der in Artikel 10 vorgesehenen finanziellen Zusam- 
menarbeit und der in Artikel lOA vorgesehen Weiter- 
gabe von Technologie. 

(6) Jede in Absatz 1 bezeichnete Vertragspartei 
kann dem Sekretariat jederzeit schriftlich notifizie- 
ren, daß sie, obwohl sie alle durchführbaren Schritte 
unternommen hat, aufgrund der unzureichenden 
Durchführung der Artikel 10 und lOA nicht in der 
Lage ist, einzelne oder alle in den Artikeln 2A bis 2E 
genannten Verpflichtungen oder einzelne oder alle 
in den Artikeln 2F bis 2H genannten Verpflichtun- 
gen, die nach Absatz 1^"^ des vorliegenden Artikels 
beschlossen werden, zu erfüllen. Das Sekretariat 
übermittelt eine Kopie der Notifikation umgehend 
den Vertragsparteien; diese beraten die Angelegen- 
heit auf ihrer nächsten Tagung unter gebührender 
Berücksichtigung des Absatzes 5 und beschließen 
angemessene Maßnahmen. 


(7) In der Zeit zwischen der Notifikation und der 
Tagung der Vertragsparteien, auf der die in Absatz 6 
bezeichneten angemessenen Maßnahmen beschlos- 
sen werden sollen, oder während eines weiteren 
Zeitraums, wenn die Tagung der Vertragsparteien 
dies beschließt, werden die in Artikel 8 bezeichneten 
Verfahren bei Nichteinhaltung gegen die notifizie- 
rende Vertragspartei nicht angewendet. 

(8) Eine Tagung der Vertragsparteien überprüft 
spätestens 1995 die Lage der in Absatz 1 bezeichne- 
ten Vertragsparteien, einschließlich der wirksamen 
Durchführung der finanziellen Zusammenarbeit und 
der Weitergabe von Technologie an diese Vertrags- 
parteien, und beschließt die für notwendig befunde- 
nen Revisionen in bezug auf den für diese Vertrags- 
parteien geltenden Zeitplan für die Regelungsmaß- 
nahmen. 

(9) Die Beschlüsse der Vertragsparteien nach den 
Absätzen 4, 6 und 7 werden nach demselben Verfah- 
ren gefaßt, das für die Beschlußfassung nach Artikel 
10 gilt. 

Artikel 6 

Bewertung und Überprüfung der 
Regelungsmaßnahmen 

Erstmalig 1990 und danach mindestens alle vier 
Jahre bewerten die Vertragsparteien die in Artikel 2 
und den Artikeln 2A bis 2H vorgesehenen Rege- 
lungsmaßnahmen auf der Grundlage verfügbarer 
wissenschafthcher, mnweltbezogener, technischer 
und wirtschaftlicher Informationen. Mindestens ein 
Jahr vor jeder Bewertung berufen die Vertragspartei- 
en geeignete Gruppen von Sachverständigen ein, die 
auf den genannten Gebieten fachhch befähigt sind, 
und bestimmen die Zusammensetzung und die Auf- 
gaben dieser Gruppen. Innerhalb eines Jahres nach 
der Einberufung teilen die Gruppen den Vertrags- 
parteien über das Sekretariat ihre Schlußfolgerungen 
mit. 

Artikel 7 

Datenberichterstattung 

(1) Jede Vertragspartei übermittelt dem Sekreta- 
riat innerhalb von drei Monaten nach dem Tag, an 
dem sie Vertragspartei wird, statistische Daten über 
ihre Produktion, ihre Einfuhren und ihre Ausfuhren 
jedes der geregelten Stoffe in Anlage A für das Jahr 
1986 oder, wenn solche Daten nicht vorliegen, best- 
mögüche Schätzungen. 

(2) Jede Vertragspartei übermittelt dem Sekreta- 
riat spätestens drei Monate nach dem Tag, an dem 
die in dem Protokoll für die Stoffe in den Anlagen B, 
C beziehungsweise E festgelegten Bestimmungen 
für diese Vertragspartei in Kraft treten, statistische 
Daten über ihre Produktion, ihre Einfuhren und ihre 
Ausfuhren jedes der geregelten Stoffe 

— in den Anlagen B und C für das Jahr 1989, 

— in Anlage E für das Jahr 1991 
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oder, wenn solche Daten nicht vorüegen, bestmögli- 
che Schätzungen. 

(3) Jede Vertragspartei übermittelt dem Sekretari- 
at statistische Daten über ihre jährliche Produktion 
(im Sinne des Artikels 1 Nummer 5) jedes der in den 
Anlagen A, B, C und E geregelten Stoffe sowie ge- 
sondert für jeden Stoff über 

— Mengen, die als Ausgangsmaterial zur Herstel- 
lung anderer Stoffe verwendet wurden, 

— Mengen, die durch von den Vertragsparteien ge- 
nehmigte Verfahren vernichtet wurden, 

— Einfuhren aus sowie Ausfuhren nach Vertragspar- 
teien und Nichtvertragsparteien 

für das Jahr, in dem die Bestimmungen betreffend die 
Stoffe in den Anlagen A, B, C beziehungsweise E für 
diese Vertragspartei in Kraft getreten sind, sowie für 
jedes darauffolgende Jahr. Die Daten werden späte- 
stens neun Monate nach Ablauf des Jahres übermit- 
telt, auf das sie sich beziehen. 

(3^'®) Jede Vertragspartei übermittelt dem Sekreta- 
riat gesonderte statistische Daten über ihre jährlichen 
Einfuhren und Ausfuhren jedes der in Gruppe II der 
Anlage A und in Gruppe I der Anlage C aufgeführten 
geregelten Stoffe, die wiederverwertet worden sind. 

(4) Für die in Artikel 2 Abs. 8 Buchstabe a bezeich- 
neten Vertragsparteien sind die Erfordernisse der 
Absätze 1, 2, 3 und 3^^ des vorliegenden Artikels im 
Hinbück auf statistische Daten über Einfuhren und 
Ausfuhren erfüllt, wenn die betreffende Organisation 
der regionalen Wirtschaftsintegration Daten über 
Einfuhren und Ausfuhren zwischen der Organisation 
und Staaten, die nicht Mitglieder dieser Organisation 
sind, zur Verfügung stellt. 

Artikel 8 
Nichteinhaltung 

Die Vertragsparteien beraten und genehmigen auf 
ihrer ersten Tagung Verfahren und institutionelle 
Mechanismen für die FeststeUung der Nichteinhal- 
tung der Bestimmungen dieses Protokolls und das 
Vorgehen gegenüber Vertragsparteien, die das Pro- 
tokoll nicht einhalten. 


Artikel 9 

Forschung, Entwicklung, öffentliches Bewußtsein 
und Informationsaustausch 

(1) Die Vertragsparteien arbeiten im Einklang mit 
ihren innerstaatlichen Gesetzen, sonstigen Vorschrif- 
ten und Gepflogenheiten und unter Berücksichti- 
gung insbesondere der Bedürfnisse der Entwick- 
lungsländer zusammen, um unmittelbar oder über 
zuständige internationale Stellen Forschung, Ent- 
wicklung und Informationsaustausch in folgenden 
Bereichen zu fördern: 

a) geeignetste Technologien zur Verbesserung der 
Einkapselung, Rückgewinnung, Verwertung 
oder Vernichtung von geregelten Stoffen oder zur 


sonstigen Verminderung der Emissionen solcher 
Stoffe; 

b) mögüche Alternativen für geregelte Stoffe, für Er- 
zeugnisse, die solche Stoffe enthalten, und für Er- 
zeugnisse, die mit solchen Stoffen hergestellt 
werden; 

c) Kosten und Nutzen einschlägiger Regelungsstra- 
tegien. 

(2) Die Vertragsparteien arbeiten einzeln, gemein- 
sam oder über zuständige internationale Stellen zu- 
sammen bei der Förderung des öffentlichen Bewußt- 
seins über die Auswirkungen der Emissionen 
geregelter und anderer zu einem Abbau der Ozon- 
schicht führender Stoffe auf die Umwelt. 

(3) Innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten 
dieses ProtokoUs und danach alle zwei Jahre legt je- 
de Vertragspartei dem Sekretariat eine Zusammen- 
fassung der nach diesem Artikel durchgeführten Tä- 
tigkeiten vor. 


Artikel 10 

Finanzierungsmechanismus 

(1) Die Vertragsparteien legen einen Mechanis- 
mus fest nüt dem Ziel, den in Artikel 5 Absatz 1 be- 
zeichneten Vertragsparteien finanzielle und techni- 
sche Zusammenarbeit einschließüch der Weitergabe 
von Technologien zur Verfügung zu stellen, um ihnen 
die Einhaltung der in den Artikeln 2A bis 2E festge- 
legten Regelungsmaßnahmen sowie aller in den Arti- 
keln 2F bis 2H festgelegten Regelungsmaßnahmen, 
die nach Artikel 5 Absatz beschlossen worden 
sind, zu ermögüchen. Der Mechanismus, der durch 
Beiträge gespeist wird, die zusätzüch zu anderen fi- 
nanziellen Zuwendungen an die in dem genannten 
Absatz bezeichneten Vertragsparteien geleistet wer- 
den, dient zur Deckung aller vereinbarten Mehrko- 
sten dieser Vertragsparteien, um ihnen die Einhal- 
tung der Regelungsmaßnahmen des Protokolls zu 
ermöglichen. Eine als Anhaltspunkt dienende Liste 
der Kategorien von Mehrkosten wird von der Tagung 
der Vertragsparteien beschlossen. 

(2) Der nach Absatz 1 festgelegte Mechanismus 
umfaßt einen Multüateralen Fonds. Er kann auch an- 
dere Arten der multüateralen, regionalen und büate- 
ralen Zusammenarbeit einschüeßen. 

(3) Der Multüaterale Fonds hat die Aufgabe, 

a) die vereinbarten Mehrkosten durch Zuschüsse 
beziehungsweise Darlehen zu Vorzugsbedingun- 
gen nach Kriterien, die von den Vertragsparteien 
beschlossen werden, zu decken; 

b) die Tätigkeit einer VerrechnungssteUe zu finan- 
zieren, um 

i) den in Artikel 5 Absatz 1 bezeichneten Ver- 
tragsparteien durch landesspezifische Unter- 
suchungen und sonstige technische Zusam- 
menarbeit zu helfen, ihre Bedürfnisse im 
Hinbück auf die Zusammenarbeit zu ermit- 
teln; 
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ii) die technische Zusammenarbeit zu erleich- 
tern, um diesen ermittelten Bedürfnissen ge- 
recht zu werden; 

iii) nach Artikel 9 Informationen und einschlägi- 
ge Materialien zu verteilen, Arbeits- und 
Schulungsseminare sowie sonstige verwandte 
Tätigkeiten zugunsten der Vertragsparteien, 
die Entwicklungsländer sind, durchzuführen 
und 

iv) sonstige multilaterale, regionale und bilate- 
rale Zusammenarbeit für Vertragsparteien, 
die Entwicklungsländer sind, zu erleichtern 
und zu überwachen; 

c) die Sekretariatsdienste des Multilateralen Fonds 
und damit verbundene begleitende Kosten zu fi- 
nanzieren. 

(4) Der Multilaterale Fonds untersteht den Ver- 
tragsparteien, die seine allgemeine Pohtik bestim- 
men. 

(5) Die Vertragsparteien gründen einen Exekutiv- 
ausschuß zur Planung und Überwachung der Durch- 
führung bestimmter Arbeitsgrundsätze, Leitlinien 
und Verwaltungsregelungen, einschließlich der Ver- 
gabe von Geldmitteln, zu dem Zweck, die Ziele des 
Multilateralen Fonds zu erreichen. Der Exekutiv aus- 
schuß nimmt seine in seinem von den Vertragspartei- 
en vereinbarten Mandat festgelegten Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten unter Mitwirkung und mit Un- 
terstützung der Internationalen Bank für Wiederauf- 
bau und Entwicklung (Weltbank), des Umweltpro- 
gramms der Vereinten Nationen, des Entwicklungs- 
programms der Vereinten Nationen oder anderer 
geeigneter Gremien entsprechend ihrem jeweUigen 
Fachgebiet wahr. Die Mitgheder des Exekutivaus- 
schusses, die auf der Grundlage einer ausgewogenen 
Vertretung der in Artikel 5 Abs. 1 bezeichneten Ver- 
tragsparteien und der nicht in jenem Absatz bezeich- 
neten Vertragsparteien ausgewählt werden, werden 
von den Vertragsparteien bestätigt. 

(6) Der Multilaterale Fonds wird aus Beiträgen der 
nicht in Artikel 5 Abs. 1 bezeichneten Vertragspartei- 
en in konvertierbarer Währung oder unter bestimm- 
ten Umständen in Sachleistungen und/oder in der 
Landeswährung auf der Grundlage des Beitrags- 
schlüssels der Vereinten Nationen finanziert. Andere 
Vertragsparteien werden zur Beitragsleistung ermu- 
tigt. Bilaterale und in durch Beschluß der Vertrags- 
parteien vereinbarten besonderen Fällen regionale 
Zusammenarbeit können bis zu einem Prozentsatz 
und nach Kriterien, die durch Beschluß der Vertrags- 
parteien festzulegen sind, als Beitrag zum Multilate- 
ralen Fonds angesehen werden, vorausgesetzt, daß 
zunächst folgende Bedingungen erfüllt sind; 

a) Die Zusammenarbeit dient ausschließlich der Er- 
füllung der Bestimmungen dieses Protokolls; 

b) sie stellt zusätzhche Mittel zur Verfügung; 

c) sie deckt die vereinbarten Mehrkosten. 

(7) Die Vertragsparteien beschließen den Pro- 
grammhaushalt des Multilateralen Fonds für jede 
Rechnungsperiode und den Beitragsanteil der einzel- 
nen Vertragsparteien zu diesem Haushalt. 


(8) Die Mittel des Multilateralen Fonds werden in 
Zusammenarbeit mit der begünstigten Vertragspar- 
tei vergeben. 

(9) Beschlüsse der Vertragsparteien nach diesem 
Artikel werden, wenn möglich, durch Konsens ge- 
faßt. Sind alle Bemühungen um einen Konsens er- 
schöpft und wird keine Einigung erzielt, so werden 
die Beschlüsse mit einer Zweidrittelmehrheit der 
anwesenden und abstimmenden Vertragsparteien 
gefaßt, die eine Mehrheit der in Artikel 5 Absatz 1 
bezeichneten anwesenden und abstimmenden Ver- 
tragsparteien und eine Mehrheit der nicht in jenem 
Absatz bezeichneten anwesenden und abstimmen- 
den Vertragsparteien vertritt. 

(10) Der in diesem Artikel vorgesehene Finanzie- 
rungsmechanismus läßt künftige Regelungen, die 
möghcherweise im Hinblick auf andere Umweltfra- 
gen entwickelt werden, unberührt. 

Artikel lOA 

Weitergabe von Technologie 

Jede Vertragspartei unternimmt im Einklang mit 
den im Rahmen des Finanzierungsmechanismus ge- 
förderten Programmen alle durchführbaren Schritte, 
um sicherzustellen, 

a) daß die besten verfügbaren umweltverträglichen 
Ersatzprodukte und damit zusammenhängenden 
Technologien rasch an die in Artikel 5 Absatz 1 
bezeichneten Vertragsparteien weitergegeben 
werden und 

b) daß die unter Buchstabe a vorgesehene Weiterga- 
be unter gerechten und möghchst günstigen Be- 
dingungen stattfindet, 

Artikel 11 

Tagungen der Vertragsparteien 

(1) Die Vertragsparteien halten in regelmäßigen 
Abständen Tagungen ab. Das Sekretariat beruft die 
erste Tagung der Vertragsparteien spätestens ein 
Jahr nach Inkrafttreten dieses Protokolls in Verbin- 
dung mit einer Tagung der Konferenz der Vertrags- 
parteien des Übereinkommens ein, wenn eine Ta- 
gung der Konferenz innerhalb dieses Zeitraums 
geplant ist. 

(2) Spätere ordentliche Tagungen der Vertrags- 
parteien finden, wenn die Vertragsparteien nichts 
anderes beschließen, in Verbindung mit Tagungen 
der Konferenz der Vertragsparteien des Überein- 
kommens statt. Außerordentliche Tagungen der Ver- 
tragsparteien finden zu jeder anderen Zeit statt, 
wenn es die Tagung der Vertragsparteien für not- 
wendig erachtet oder eine Vertragspartei schriftlich 
beantragt, sofern dieser Antrag innerhalb von sechs 
Monaten nach seiner Übermittlung dmrch das Sekre- 
tariat von mindestens einem Drittel der Vertragspar- 
teien unterstützt wird. 
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(3) Auf ihrer ersten Tagung nehmen die Vertrags- 
parteien folgende Aufgaben wahr: 

a) Sie beschließen durch Konsens eine Geschäfts- 
ordnung für ihre Tagungen; 

b) sie beschließen durch Konsens die in Artikel 13 
Abs. 2 bezeichnete Finanzordnung; 

c) sie setzen die in Artikel 6 bezeichneten Gruppen 
ein und bestimmen ihre Aufgaben; 

d) sie beraten und beschließen die in Artikel 8 be- 
zeichneten Verfahren und institutioneilen Me- 
chanismen; 

e) sie beginnen mit der Ausarbeitung der Arbeits- 
pläne nach Artikel 10 Absatz 3. 

(4) Die Tagungen der Vertragsparteien haben fol- 
gende Aufgaben: 

a) Sie überprüfen die Durchführung des Protokolls; 

b) sie beschließen Anpassungen und Verminderun- 
gen nach Artikel 2 Abs. 9; 

c) sie beschheßen die Aufnahme, Eingliederung 
oder Streichung von Stoffen in einer Anlage und 
die damit zusammenhängenden Regelungsmaß- 
nahmen nach Artikel 2 Abs. 10; 

d) sie legen erforderlichenfalls Leitlinien und Ver- 
fahren für die Bereitstellung von Informationen 
nach Artikel 7 und Artikel 9 Abs. 3 fest; 

e) sie überprüfen nach Artikel 10 Abs. 2 vorgelegte 
Anträge auf technische Unterstützung; 

f) sie überprüfen die vom Sekretariat nach Artikel 
12 Buchstabe c ausgearbeiteten Berichte; 

g) sie bewerten nach Artikel 6 die Regelungsmaß- 
nahmen; 

h) sie beraten und beschließen nach Bedarf Ände- 
rungsvorschläge zu dem Protokoll oder einer An- 
lage oder Vorschläge für neue Anlagen; 

i) sie beraten und beschließen den Haushalt für die 
Durchführung des Protokolls; 

j) sie beraten und ergreifen weitere Maßnahmen, 
die zur Erreichung der Zwecke des Protokolls er- 
forderlich sind. 

(5) Die Vereinten Nationen, ihre Sonderorganisa- 
tionen und die Internationale Atomenergie- Organi- 
sation sowie jeder Staat, der nicht Vertragspartei des 
Protokolls ist, können auf den Tagungen der Ver- 
tragsparteien als Beobachter vertreten sein. Jede 
Stelle, national oder international, staatlich oder 
nichtstaaüich, die auf Gebieten im Zusammenhang 
mit dem Schutz der Ozonschicht fachUch befähigt ist 
und dem Sekretariat ihren Wunsch mitgeteilt hat, auf 
einer Tagung der Vertragsparteien als Beobachter 
vertreten zu sein, kann zugelassen werden, sofern 
nicht mindestens ein Drittel der anwesenden Ver- 
tragsparteien widerspricht. Die Zulassung und Teil- 
nahme von Beobachtern unterhegen der von den 
Vertragsparteien beschlossenen Geschäftsordnung. 


Artikel 12 
Sekretariat 

Für die Zwecke dieses Protokolls hat das Sekreta- 
riat folgende Aufgaben: 

a) Es veranstaltet die in Artikel 11 vorgesehenen Ta- 
gungen der Vertragsparteien und stellt die ent- 
sprechenden Dienste bereit; 

b) es nimmt die nach Artikel 7 bereitgesteUten Da- 
ten entgegen und stellt sie einer Vertragspartei 
auf Ersuchen zur Verfügung; 

c) es erarbeitet Berichte aufgrund von Informatio- 
nen, die nach den Artikeln 7 und 9 eingehen, und 
verteilt sie regelmäßig an die Vertragsparteien; 

d) es notifiziert den Vertragsparteien jeden nach Ar- 
tikel 10 eingegangenen Antrag auf technische 
Unterstützung, um die Bereitstellung solcher Un- 
terstützung zu erleichtern; 

e) es ermutigt Nichtvertragsparteien, an den Tagun- 
gen der Vertragsparteien als Beobachter teilzu- 
nehmen und im Einklang mit den Bestimmungen 
des Protokolls zu handeln; 

f) es stellt diesen als Beobachter teilnehmenden 
Nichtvertragsparteien, gegebenenfalls die unter 
den Buchstaben c und d bezeichneten Informatio- 
nen und Anträge zur Verfügung; 

g) es nimmt zur Erreichung der Zwecke des Proto- 
kolls sonstige Aufgaben wahr, die ihm von den 
Vertragsparteien übertragen werden. 

Artikel 13 

Finanzielle Bestimmungen 

(1) Die für die Durchführung dieses Protokolls er- 
forderlichen Mittel einschließlich derjenigen für die 
Arbeit des Sekretariats im Zusammenhang mit dem 
Protokoll stammen ausschließhch aus Beiträgen der 
Vertragsparteien. 

(2) Auf ihrer ersten Tagung beschließen die Ver- 
tragsparteien durch Konsens die Finanzordnung für 
die Durchführung des Protokolls. 

Artikel 14 

Verhältnis dieses Protokolls zum Übereinkommen 

Sofern in diesem Protokoll nichts anderes vorgese- 
hen ist, gelten die Bestimmungen des Übereinkom- 
mens, die sich auf seine Protokolle beziehen, für das 
Protokoll. 

Artikel 15 
Unterzeichnung 

Dieses Protokoll hegt für Staaten und für Organi- 
sationen der regionalen Wirtschaftsintegration am 16. 
September 1987 in Montreal, vom 17. September 1987 
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bis zum 16. Januar 1988 in Ottawa und vom 17. Januar 
1988 bis zum 15. September 1988 am Sitz der Verein- 
ten Nationen in New York zur Unterzeichnung auf. 

Artikel 16 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Protokoll tritt am 1. Januar 1989 in Kraft, 
sofern mindestens elf Ratifikations-, Annahme-, Ge- 
nehmigungs- oder Beitrittsurkunden zu dem Proto- 
koll von Staaten oder Organisationen der regionalen 
Wirtschaftsintegration, die mindestens zwei Drittel 
des geschätzten weltweiten Verbrauchs der geregel- 
ten Stoffe im Jahr 1986 vertreten, hinterlegt und die 
Bestimmungen des Artikel 17 Absatz 1 des Überein- 
kommens erfüllt sind. Sind diese Bedingungen bis zu 
dem genannten Tag nicht erfüllt, so tritt das Protokoll 
am neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu 
dem die Bedingungen erfüllt worden sind. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 zählt eine von 
einer Organisation der regionalen Wirtschaftsinte- 
gration hinterlegte Urkunde nicht als zusätzliche Ur- 
kunde zu den von den Mitgliedstaaten der betreffen- 
den Organisation hinterlegten Urkunden. 

(3) Nach Inkrafttreten des Protokolls wird ein Staat 
oder eine Organisation der regionalen Wirtschaftsin- 
tegration am neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt 
der Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme-, Ge- 
nehmigungs- oder Beitrittsurkunde Vertragspartei 
des Protokolls. 

Artikel 17 

Vertragsparteien, die nach dem 
Inkrafttreten beitreten 

VorbehalÜich des Artikels 5 erfüllt jeder Staat oder 
jede Organisation der regionalen Wirtschaftsintegra- 
tion, die nach Inkrafttreten dieses Protokolls beitre- 
ten, sofort sämtüche in den Artikeln 2, 2A bis 2H und 


4 vorgesehenen Verpflichtungen, die zu dem betref- 
fenden Zeitpunkt für die Staaten und Organisationen 
der regionalen Wirtschaftsintegration gelten, die an 
dem Tag Vertragsparteien wurden, an dem das Proto- 
koll in Kraft trat. 

Artikel 18 
Vorbehalte 

Vorbehalte zu diesem Protokoll sind nicht zulässig. 

Artikel 19 

Rücktritt 

Jede Vertragspartei kann jederzeit nach Ablauf 
von vier Jahren nach dem Zeitpunkt, zu dem sie die 
in Artikel 2A Absatz 1 vorgesehenen Verpflichtungen 
übernommen hat, durch eine an den Verwahrer ge- 
richtete schrifthche Notifikation von dem Protokoll 
zurücktreten. Der Rücktritt wird nach Ablauf eines 
Jahres nach dem Eingang der Notifikation beim Ver- 
wahrer oder zu einem gegebenenfalls in der Rück- 
trittsnotifikation genannten späteren Zeitpunkt wirk- 
sam. 

Artikel 20 

Verbindliche Wortiaute 

Die Urschrift dieses Protokolls, dessen arabischer, 
chinesischer, englischer, französischer, russischer 
und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich 
ist, wird beim Generalsekretär der Vereinten Natio- 
nen hinterlegt. 

Zu Urkunde dessen haben die hierzu gehörig be- 
fugten Unterzeichneten dieses Protokolls unter- 
schrieben. 

Geschehen zu Montreal am 16. September 1987. 


Anlage A 

Geregelte Stoffe 


Gruppe 


Stoff 

Ozonabbau- 

potentialj 

Gruppe I 

CCI3F 

(R 11 ) 

1,0 


CCI2F2 

(R12) 

1,0 


C2CI3F3 

(R 113 ) 

0,8 


C2CI2F, 

(R 114 ) 

1,0 


C2CIF5 

(R 115 ) 

0,6 

Gruppe II 

CBrClF^ 

(Halon 1211 ) 

3,0 


CBrF3 

(Halon 1301 ) 

10,0 


C2Br2F4 

(Halon 2402 ) 

(noch zu 
bestimmen) 


Diese Ozonabbaupotentiale sind Schätzungen aufgrund vorhandener Kenntnisse; sie werden 
regelmäßig überprüft und revidiert. 
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Anlage B 

Geregelte Stoffe 


Gruppe 

Stoff 

Ozonabbau- 

potential 

Gruppe I 

CCIF 3 

(R 13) 

1,0 


C2CI5F 

(Rill) 

1,0 


C,CI,F, 

(R 112) 

1,0 


C3CI,F 

(R 211 ) 

1,0 


C3CI6F2 

(R 212 ) 

1,0 


C3C1,F3 

(R213) 

1,0 


C3C1,F, 

(R214) 

1,0 


C 3 C 13 F, 

(R 215) 

1,0 


C3Cl2Fg 

(R 216) 

1,0 


C 3 C 1 F 2 

(R217) 

1,0 

Gruppe II 

CC14 

Tetrachlorkohlenstoff 

1,1 

Gruppe III 

C 2 H 3 C 13 -) 

1,1,1 -Trichlorethan 
{Methylchloroform) 

0,1 


•) Diese Formel bezieht sich nicht auf 1,1,2 - Trichlorethan. 


Anlage C 

Geregelte Stoffe 


Gruppe 

Stoff 

Anzahl der 
Isomere 

Ozonabbau- 

potential*) 

Gruppe I 

CHFCI2 

(R 21)*') 

1 

0,04 


CHF2CI 

(R 22)- •) 

1 

0,055 


CH2FCI 

(R 31) 

1 

0,02 


C2HFCI4 

(R 121) 

2 

0,01 —0,04 


C2HF2CI3 

(R 122) 

3 

0,02 —0,08 


C2HF3CI2 

(R 123) 

3 

0,02 —0,06 


CHCI2CF3 

(R 123)* •) 

— 

0,02 


C2HF,CI 

(R 124) 

2 

0,02 —0,04 


CHFCICF3 

(R 124)* •) 

— 

0,022 


C2H2FCI3 

(R 131) 

3 

0,007 — 0,05 


C2H2F2CI2 

(R 132) 

4 

0,008 — 0,05 


C2H2F3CI 

(R 133) 

3 

0,02 —0,06 


C2H3FCI2 

(R 141) 

3 

0,005 — 0,07 


CH3CFCI2 

(R 141b)**) 

_ 

0,11 


C2H3F2CI 

(R 142) 

3 

0,008 — 0,07 


CH3CF2CI 

(R 142b)**) 

— 

0,065 


C2H4FCI 

(R 151) 

2 

0,003 — 0,005 


C3HFCIg 

(R 221) 

5 

0,015 — 0,07 


C3HF2CI5 

(R 222) 

9 

0,01 —0,09 


C3HF3CI, 

(R 223) 

12 

0,01 —0,08 


C3HF4CI3 

(R 224) 

12 

0,01 —0,09 


C 3 HF,Cl 2 

(R 225) 

9 

0,02 —0,07 


CF3CF2CHCI2 

(R 225 ca)**) 

— 

0,025 


CF2CICF2CHCIF 

(R 225 cb)**) 

— 

0,033 


C3HF6CI 

(R 226) 

5 

0,02 — 0,10 


C3H2FCI, 

(R 231) 

9 

0,05 —0,09 


C3H2F2CI4 

(R 232) 

16 

0,008 — 0,10 


C3H2F3CI3 

(R 233) 

18 

0,007 — 0,23 


C 3 H 2 F 4 CI 2 

(R 234) 

16 

0,01 —0,28 


C 3 H 2 F,CI 

(R 235) 

9 

0,03 —0,52 


C3H3FCI4 

(R 241) 

12 

0,004 — 0,09 


C3H3F2CI3 

(R 242) 

18 

0,005 — 0,13 


C3H3F3CI2 

(R 243) 

18 

0,007 — 0,12 


C3H3F4CI 

(R 244) 

12 

0,009 — 0,14 


C3H4FCI3 

(R 251) 

12 

0 , 001 — 0,01 


C3H4F2CI2 

(R 252) 

16 

0,005 — 0,04 


C3H4F3CI 

(R 253) 

12 

0,003 — 0,03 


C 3 H,FCl 2 

(R 261) 

9 

0,002 — 0,02 


C 3 H 5 F 2 CI 

(R 262) 

9 

0,002 — 0,02 


C 3 HgFCI 

(R 271) 

5 

0,001 — 0,03 


48 


Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 


Drucksache 12/8555 


noch Anlage C 

Geregelte Stoffe 


Gruppe 

Stoff 

Anzahl der 
Isomere 

Ozonabbau- 

potentiaD) 

Gruppe n 

CHFBr^ 

1 

1,00 


CHF^ßr (R 22B1) 

1 

0,74 


CH^FBr 

1 

0,73 


CH^FBr, 

2 

0,3 —0,8 


C,HF,Br3 

3 

0,5 —1,8 


C2HF3Br2 

3 

0,4 —1,6 


C2HF,Br 

2 

0,7 —1,2 


C2H2FBr3 

3 

0,1 —1,1 


C2H2F2Br2 

4 

0,2 —1,5 


C2H2F3Br 

3 

0,7 —1,6 


C2H3FBr2 

3 

0,1 —1,7 


C2H3F2Br 

3 

0,2 —1,1 


C2H4FBr 

2 

0,07 —0,1 


C3HFBr, 

5 

0,3 — 1,5 


C3HF2Br5 

9 

0,2 —1,9 


C3HF3Br, 

12 

0,3 —1,8 


C3HF4Br3 

12 

0,5 —2,2 


C3HF,Br2 

9 

0,9 —2,0 


CaHF^Br 

5 

0,7 —3,3 


C3H2FBr5 

9 

0,1 —1,9 


C3H2F2Br4 

16 

0,2 —2,1 


C3H2F3Br3 

18 

0,2 —5,6 


C3H2F4Br2 

16 

0,3 —7,5 


C3H2F3Br 

8 

0,9 —1,4 


C3H3FBr4 

12 

0,08 —1,9 


C3H3F2Br3 

18 

0,1 —3,1 


C3H3F3Br2 

18 

0,1 —2,5 


C3H3F4Br 

12 

0,3 —4,4 


C3H4FBr3 

12 

0,03 —0,3 


C3H4F2Br2 

16 

0,1 —1,0 


C3H4F3Br 

12 

0,07 —0,8 


G3H5FBr2 

9 

0,04 —0,4 


C3H5F2Br 

9 

0,07 —0,8 


C3H,FBr 

5 

0,02 —0,7 


• ) Ist für das Ozonabbaupotential ein Bereich angegeben, so wird der höchste Wert dieses Be- 
reichs für die Zwecke des Protokolls verwendet. Die als Einzelwerte angegebenen Ozonabbau- 
potentiale wurden durch Berechnungen auf der Grundlage von Labormessungen ermittelt. Die 
als Bereich angegebenen Ozonabbaupotentiale beruhen auf Schätzungen und sind weniger 
genau. Der Bereich bezieht sich auf eine Gruppe von Isomeren. Der obere Wert ist eine Schät- 
zung des Ozonabbaupotentials des Isomers mit dem höchsten Ozonabbaupotential, und der 
untere Wert ist eine Schätzung des Ozonabbaupotentials des Isomers mit dem geringsten 
Oz onabbaupotential . 

* * ) Bezeichnet die wirtschaftlich bedeutendsten Stoffe samt Ozonabbaupotentialwerten, die für 
die Zwecke des Protokolls verwendet werden sollen. 
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Anlage D^) 

Liste der Erzeugnisse^), die in Aniage A aufgeführte geregelte Stoffe enthalten 

(Angenommen nach Artikel 4 Absatz 3) 


1 . Klimageräte für Personen- und Lastkraftwagen (in 
das Fahrzeug eingebaut oder nicht) 

2. Private und gewerblich Kühl- und Klimaanlagen/ 
Wärmepmnpen^) 

z.B. Kühlgeräte 
Gefriergeräte 
Entfeuchter 
Wasserkühler 
Eismaschinen 

Klimageräte und Wärmepumpen 

3. Aerosolerzeugnisse mit Ausnahme derjenigen, die 
für medizinische Zwecke verwendet werden 


4. Tragbare Feuerlöscher 

5. Dämmplatten, Paneele und Rohrverkleidungen 

6. Vorpolymere 


1) Diese Anlage wurde von der dritten Tagung der Ver- 
tragsparteien vom 19. - 21. Juni 1991 in Nairobi nach 
Artikel 4 Absatz 3 des Protokolls angenommen. 

2) Außer wenn sie als persönliche Habe oder unter ähnli- 
chen nichtgewerblichen Umständen befördert werden, 
unter denen sie üblicherweise von Zollförmlichkeiten 
befreit sind. 

3) Wenn sie in Anlage A auf geführte geregelte Stoffe als 
Kältemittel und/oder im Dämmaterial für das Erzeugnis 
enthalten. 




Anlage E 




Geregelte Stoffe 


Gruppe 

Stoff 

Ozonabbau- 

potential 

Gruppe I 

CH3Br 

Methylbromid 

0,7 
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Anlage 2 


VERORDNUNG (EWG) Nr. 594/91 DES RATES 
vom 4. März 1991 

über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen 
einschließiich 

der Änderungen aufgrund der VERORDNUNG 
(EWG) Nr. 3 :52/92 DES RATES 
vom 30. Dezember 1992 
(ohne Erwägungsgründe) 


DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAF- 
TEN HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 
Geltungsbereich 

Diese Verordnung betrifft die Einfuhr, die Ausfuhr, 
die Produktion und den Verbrauch von Fluorchlor- 
kohlenwasserstoffen, anderen vollhalogenierten Flu- 
orchlorkohlenwasserstoffen, Halonen, Tetrachlor- 
kohlenstoff, 1,1,1-Trichlorethan. Sie findet auch auf 
die Datenberichterstattung über diese Stoffe und die 
Übergangsstoffe Anwendung. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Siime dieser Verordnung bedeuten: 

— „Protokoll": das angepaßte oder angepaßte und 
geänderte Montrealer Protokoll über Stoffe, die zu 
einem Abbau der Ozonschicht führen; 

— „Vertragspartei": Vertragspartei des Protokolls; 
hinsichthch der Rechte und Pflichten aus den Än- 
derungen des Protokolls werden jedoch Staaten, 
die diese Änderungen oder die Maßnahmen zur 
Anwendung dieser Änderungen nicht genehmigt 
haben, nicht als „Vertragsparteien" angesehen; 

— „geregelte Stoffe": Fluorchlorkohlenwasserstoffe, 
andere vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasser- 
soff e, Halone, Tetrachlorkohlenstoff sowie 1,1,1- 
Trichlorethan, entweder in Reinform oder in 
einem Gemisch. Diese Definition erfaßt jedoch 
keine geregelten Stoffe, die in einem Fertiger- 
zeugnis enthalten sind, außer in Containern, die 
für die Beförderung oder Lagerung solcher Stoffe 
verwendet werden; 

— „Fluorchlorkohlenwasserstoffe": die in Gruppe I 
des Anhangs I auf geführten Stoffe, einschließlich 
ihrer Isomere; 

— „andere vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwas- 
serstoffe": die in Gruppe II des Anhangs I auf ge- 
führten Stoffe, einschließlich ihrer Isomere; 

— „Halone": die in Gruppe III des Anhangs I auf ge- 
führten Stoffe, einschließlich ihrer Isomere; 


— „Tetrachlorkohlenstoff " : der in Gruppe IV des An- 
hangs I auf geführte Stoff; 

— „1,1,1-Trichlorethan": der in Gruppe V des An- 
hangs I auf geführte Stoff; 

— „Übergangsstoffe": die in Gruppe VI des An- 
hangs I aufgeführten teilweise halogenierten Flu- 
orchlorkohlenwasserstoffe, entweder in Reinform 
oder in einem Gemisch, einschließlich ihrer Iso- 
mere. Hierunter fallen jedoch keine Übergangs- 
stoffe, Gemische oder Isomere, die in einem Fer- 
tigerzeugnis enthalten sind, außer in Containern, 
die für die Beförderung oder Lagerung solcher 
Stoffe verwendet werden; 

— „Hersteller": jede natürliche oder juristische Per- 
son, die in der Gemeinschaft geregelte Stoffe oder 
Übergangsstoffe herstellt; 

— „Produktion": die Menge der produzierten Stoffe 
abzüglich der Menge, die durch von den Ver- 
tragsparteien zu büligende Technologien vernich- 
tet worden ist, sowie der für die Verwendung als 
Ausgangsstoff bei der Herstellung anderer Che- 
mikalien verwendeten Menge. Rückgeführte und 
wiederverwendete Mengen sind nicht als „Pro- 
duktion" zu betrachten; 

— „Unternehmen": jede natürliche oder juristische 
Person, die geregelte Stoffe oder Übergangsstoffe 
zu gewerblichen oder kommerziellen Zwecken in 
der Gemeinschaft herstellt, zum Zwecke des In- 
verkehrbringens rückführt oder verwendet oder 
solche Stoffe zu gewerbhchen oder kommerziel- 
len Zwecken in die Gemeinschaft einführt und 
dort in den zollrechtlich freien Verkehr überführt 
oder aus der Gemeinschaft ausführt; 

— „Ozonabbaupotential": die in der letzten Spalte 
des Anhangs I genannte Zahl, die die potentielle 
Auswirkung eines jeden Stoffes auf die Ozon- 
schicht angibt; 

— „berechneter Umfang": eine Menge, die sich 
durch Multiphkation der Menge jedes Stoffes mit 
dem in Anhang I festgelegten Ozonabbaupotenti- 
al dieses Stoffes und durch Addition der Ergebnis- 
se für jede einzelne Gruppe von Stoffen des An- 
hangs I ergibt; 

— „industrielle Rationalisierung": die Übertragung 
des gesamten oder eines Teils des berechneten 
Umfangs der Produktion eines Herstellers auf 
einen anderen entweder zwischen Vertragspar- 
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teien des Protokolls oder innerhalb eines Mit- 
gliedstaats, um Wirtschaftlichkeit zu erreichen 
oder auf erwartete Versorgungsmängel aufgrund 
von Betriebsschließungen zu reagieren. 


Teil 1 

HANDELSREGELUNG 

Artikel 3 

Einfuhr von Stoffen aus Drittländern 

(1) Die Überführung von aus Drittländern einge- 
führten geregelten Stoffen — seien sie noch unbe- 
nutzt, rückgeführt oder bereits verwendet — in den 
zollrechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft unter- 
liegt mengenmäßigen Beschränkungen. 

(2) Zu diesem Zweck eröffnet die Gemeinschaft 
die in Anhang II aufgeführten Quoten, die während 
der in diesem Anhang genannten Zeiträume anzu- 
wenden sind; sie teilt diese Quoten den Unterneh- 
men nach dem Verfahren des Artikels 12 zu. 

(3) Die Kommission kann die in Anhang 11 genann- 
ten Quoten nach dem Verfahren des Artikels 12 än- 
dern. 


Artikel 4 
Einfuhrlizenz 

(1) Die Überführung von geregelten Stoffen, für 
die die in Artikel 3 genannten Quoten gelten, in den 
zollrechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft unter- 
liegt der Vorlage einer Einfuhrlizenz. Diese Lizenz 
wird von der Kommission erteilt. Die Kommission 
übermittelt der zuständigen Behörde des Mitglied- 
staates, in den solche Stoffe eingeführt werden sol- 
len, eine Kopie dieser Lizenz. Hierfür bestimmt jeder 
Mitgliedstaat seine zuständige Behörde. 

(2) Der Antrag auf eine solche Lizenz enthält: 

a) Namen und Anschrift des Importeurs; 

b) Beschreibung der einzelnen Stoffe unter Angabe 

— der handelsüblichen Bezeichnung; 

— der Position in der Kombinierten Nomenkla- 
tur, 

— des Landes, aus dem der jeweilige Stoff einge- 
führt wird; 

c) Angabe der Menge der einzelnen einzuführen- 
den Stoffe in Tonnen und 

d) Ort und Zeitpunkt der vorgesehenen Einfuhr, so- 
fern bekannt. 


Artikel 5 

Einfuhr von geregelten Stoffen aus Ländern, die 
nicht Vertragsparteien sind 

(1) Die Überführung von Fluorchlorkohlenwasser- 
stoffen und Halonen aus Ländern, die nicht Vertrags- 
parteien sind, in den zollrechtlich freien Verkehr der 
Gemeinschaft ist untersagt. 

(2) Mit Wirkung vom 10. August 1993 ist die Über- 
führung von anderen vollhalogenierten Fluorchlor- 
kohlenwasserstoffen, Tetrachlorkohlenstoff und 1,1,1- 
Trichlorethan aus Ländern, die nicht Vertragspartei- 
en sind, in den zollrechtlich freien Verkehr der 
Gemeinschaft untersagt. 


Artikel 6 

Einfuhr von Erzeugnissen, die geregelte 
Stoffe enthalten, aus Ländern, die nicht 
Vertragsparteien sind 

(1) Vorbehaltlich des in Absatz 3 genannten Be- 
schlusses ist die Überführung von Erzeugnissen, die 
Fluorchlorkohlenwasserstoffe oder Halone enthalten 
und aus Ländern eingeführt werden, die nicht Ver- 
tragsparteien sind, in den zollrechthch freien Verkehr 
der Gemeinschaft mit Wirkung vom 27. Mai 1993 un- 
tersagt. 

(2) Vorbehaltlich des in Absatz 3 genannten Be- 
schlusses ist die Überführung von Erzeugnissen, die 
andere vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstof- 
fe, Tetrachlorkohlenstoff oder 1,1,1-Trichlorethan ent- 
halten und aus Ländern eingeführt werden, die nicht 
Vertragsparteien sind, in den zollrechtlich freien Ver- 
kehr der Gemeinschaft mit Wirkung vom 1. Januar 
1996 untersagt. 

(3) Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission je- 
weils vor dem betreffenden Zeitpunkt die Liste dieser 
Stoffe unter Berücksichtigung der von den Vertrags- 
parteien erstellten Liste fest. 

Er beschheßt mit qualifizierter Mehrheit. 


Artikel 7 

Einfuhr von Erzeugnissen, die mit geregelten 
Stoffen hergestellt werden, aus Ländern, die nicht 
Vertragsparteien sind 

Unter Berücksichtigung des Beschlusses der Ver- 
tragsparteien legt der Rat auf Vorschlag der Kommis- 
sion Vorschriften für die Überführung in den zoU- 
rechthch freien Verkehr der Gemeinschaft fest, die 
für die aus Ländern die nicht Vertragsparteien sind, 
eingeführten Erzeugnisse gelten, die mit geregelten 
Stoffen hergesteUt worden sind, diese Stoffe jedoch 
nicht enthalten. Er beschließt mit qualifizierter Mehr- 
heit. 
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Artikel 8 

Ausfuhr von geregelten Stoffen in Ländern, die nicht 
Vertragsparteien sind 

(1) Mit Wirkung vom 1. Januar 1993 ist die Ausfuhr 
von noch unbenutzten, rückgeführten oder bereits 
verwendeten Fluorchlorkohlenwasserstoffen oder 
Halonen aus der Gemeinschaft in Länder, die nicht 
Vertragsparteien sind, untersagt. 

(2) Mit Wirkung vom 10. August 1993 ist die Aus- 
fuhr von anderen vollhalogenierten Fluorchlorkoh- 
lenwasserstoffen sowie Tetrachlorkohlenstoff oder 
1,1,1-Trichlorethan, ob noch unbenutzt, rückgeführt 
oder bereits verwendet, aus der Gemeinschaft in 
Länder, die nicht Vertragsparteien sind, untersagt. 


Artikel 9 

Ausnahmegenehmigung für den Handel mit 
Nichtvertragsparteien 

Abweichend von Artikel 5, Artikel 6 Absätze 1 und 
2, Artikel 7 und Artikel 8 kann die Kommission den 
Handel mit geregelten Stoffen sowie Erzeugnissen, 
die einen oder mehrere dieser Stoffe enthalten und/ 
oder damit hergestellt wurden, mit Nicht Vertragspar- 
teien erlauben, sofern auf einer Tagung der Vertrags- 
parteien festgestellt wird, daß diese Nichtvertrags- 
partei die Artikel 2, 2A bis 2E und 4 des Protokolls 
voll einhält und diesbezügliche Daten nach Artikel 7 
des Protokolls vorgelegt hat. Die Kommission handelt 
nach dem Verfahren des Artikels 12. 


Teil II 

REGELUNG FÜR DEN STUFENWEISEN 
ABBAU 

Artikel 10 

Regelung der Produktion 

(1) Vorbehaltlich der Absätze 6 bis 9 sorgen die 

Hersteller dafür, daß 

— vom 1. Juli 1991 bis zum 31. Dezember 1992 der 
berechnete Umfang ihrer Fluor chlor kohlenwas - 
serstoff Produktion denjenigen von 1986 nicht 
übersteigt; bei Mitgliedstaaten, deren berechne- 
ter Umfang der Fluorchlorkohlenwasserstoffpro- 
duktion 1986 weniger als 15 000 Tonnen betrug 
darf der berechnete Umfang ihrer Fluorchlorkoh- 
lenwasserstoffproduktion vom 01. Juli 1991 bis 
zum 31. Dezember 1992 150% des berechneten 
Umfang ihrer Produktion von 1986 nicht überstei- 
gen; 

— vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1993 der be- 
rechnete Umfang ihrer Fluorchlorkohlenwasser- 
stoffproduktion 50% desjenigen von 1986 nicht 
übersteigt; 

— vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1994 der be- 
rechnete Umfang ihrer Fluorchlorkohlenwasser- 


stoffproduktion 15 % desjenigen von 1986 nicht 
übersteigt; 

— nach dem 31. Dezember 1994 keine Fluorchlor- 
kohlenwasserstoffe mehr hergestellt werden. 

In den Mitgliedstaaten, in denen der berechnete 
Umfang der Fluorchlorkohlenwasserstoffproduktion 
1986 weniger als 15 000 Tonnen betrug, darf der be- 
rechnete Umfang ihrer Produktion in der Zeit vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 1995 15 % des be- 
rechneten Umfang ihrer Produktion im Jahre 1986 
nicht übersteigen; nach dem 31. Dezember 1995 dür- 
fen dort keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe mehr 
hergestellt werden. 

Die Kommission legt nach dem Verfahren des Arti- 
kels 12 etwaige wichtige Verwendungszwecke von 
Fluorchlorkohlenwasserstoffen, die in der Gemein- 
schaft nach dem 31. Dezember 1994 bis spätestens 31. 
Dezember 1999 zulässig sind, sowie die Mengen an 
Fluorchlorkohlenwasserstoffen fest, die von den ein- 
zelnen Herstellern hierfür hergestellt werden dürfen. 
Diese Produktion wird nur gestattet, wenn geeignete 
Alternativen oder rückgeführte Fluorchlorkohlen- 
wasserstoffe nicht zur Verfügung stehen. 

(2) Vorbehaltlich der Absätze 6 bis 9 sorgen die 
Hersteller dafür, daß 

— vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1992 sowie in 
dem Zwölfmonatszeitraum danach der berechne- 
te Umfang ihrer Produktion von anderen vollhalo- 
genierten Fluorchlorkohlenwasserstoffen 50 % 
desjenigen von 1989 nicht übersteigt. 

— vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1994 der be- 
rechnete Umfang ihrer Produktion von anderen 
vollhalogenierten Fluorchlorkohlenwasserstoffen 
15 % desjenigen von 1989 nicht übersteigt. 

— nach dem 31. Dezember 1994 keine anderen voll- 
halogenierten Fluorchlorkohlenwaserstoffe mehr 
hergestellt werden. 

Die Kommission legt nach dem Verfahren des Arti- 
kels 12 etwaige wichtige Verwendungszwecke von 
anderen vollhalogenierten Fluorchlorkohlenwasser- 
stoffen, die in der Gemeinschaft nach dem 31. De- 
zember 1994 bis spätestens 31. Dezember 1999 zu- 
lässig sind, sowie die Mengen an anderen voll- 
halogenierten Fluorchlorkohlenwasserstoffen fest, 
die von den einzelnen Herstellern hierfür hergestellt 
werden dürfen. Diese Produktion wird nur gestattet, 
wenn geeignete Alternativen oder rückgeführte an- 
dere vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe 
nicht zur Verfügung stehen. 

(3) Vorbehalthch der Absätze 6 bis 9 sorgen die 
Hersteller dafür, daß 

— vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1992 sowie in 
dem Zwölfmonatszeitraum danach der berechne- 
te Umfang ihrer Halonproduktion denjenigen von 
1986 nicht übersteigt. 

— nach dem 31. Dezember 1993 keine Halone mehr 
hergestellt werden. 

Unter Berücksichtigung des Beschlusses der Ver- 
tragsparteien legt die Kommission nach dem Verfah- 
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ren des Artikels 12 etwaige wichtige Verwendungs- 
zwecke von Halonen, die in der Gemeinschaft ab 
dem 1. Januar 1994 zulässig sind, sowie die Mengen 
an Halonen fest, die von den einzelnen Herstellern 
hierfür hergestellt werden dürfen. Diese Produktion 
wird nur gestattet, wenn geeignete Alternative oder 
rückgeführte Halone nicht zur Verfügung stehen. 

(4) Vorbehaltlich der Absätze 6 bis 9 sorgen die 
Hersteller dafür, daß 

— vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1992 sowie in 
dem Zwölf monatszeitraum danach der berechne- 
te Umfang ihrer Tetrachlorkohlenstoffproduktion 
50 % desjenigen von 1989 nicht übersteigt; 

— vom 1. Januar bis 31. Dezember 1994 der Umfang 
ihrer Tetrachlorkohlenstoff Produktion 15 % desje- 
nigen von 1989 nicht übersteigt; 

— nach dem 31. Dezember 1994 kein Tetrachlorkoh- 
lenstoff mehr hergestellt wird. 

Die Kommission legt nach dem Verfahren des Arti- 
kels 12 etwaige wichtige Verwendungszwecke von 
Tetrachlorkohlenstoff, die in der Gemeinschaft nach 
dem 1. Januar 1995 bis spätestens 31. Dezember 1999 
zulässig sind, sowie die Mengen an Tetrachlorkoh- 
lenstoff fest, die von den einzelnen Herstellern hier- 
für hergestellt werden dürfen. Diese Produktion wird 
nur gestattet, wenn eine geeignete Alternative oder 
rückgeführter Tetrachlorkohlenstoff nicht zur Verfü- 
gung steht. 

(5) Vorbehaltlich der Absätze 6 bis 9 sorgen die 
Hersteller dafür, daß 

— vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1992 sowie in 
dem Zwölfmonatszeitraum danach der berechne- 
te Umfang ihrer 1,1,1-Trichlorethanproduktion 
denjenigen von 1989 nicht übersteigt; 

— vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1994 und in 
dem Zwölf monatszeitraum danach der berechne- 
te Umfang ihrer 1,1,1-Trichlorethanproduktion 
50 % desjenigen von 1989 nicht übersteigt; 

— nach dem 31, Dezember 1995 kein 1,1,1-Trichlor- 
ethan mehr hergestellt wird. 

Die Kommission legt nach dem Verfahren des Arti- 
kels 12 etwaige wichtige Verwendungszwecke von 
1,1,1-Trichlorethan, die in der Gemeinschaft nach 
dem 31. Dezember 1995 bis spätestens 31. Dezember 
2004 zulässig sind, sowie die Mengen an 1,1,1-Tri- 
chlorethan fest, die von den einzelnen Herstellern 
hierfür hergestellt werden dürfen. Diese Produktion 
wird nur gestattet, wenn eine geeignete Alternative 
oder rückgeführtes 1,1,1-Trichlorethan nicht zur Ver- 
fügung steht. 

(6) Soweit es das Protokoll zuläßt, kann ein Herstel- 
ler von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, 
in dem er den betreffenden Stoff/die betreffenden 
Stoffe herstellt, die Erlaubnis erhalten, den in den Ab- 
sätzen 1 bis 5 jeweils festgesetzten Umfang der Pro- 
duktion zur Deckung des grundlegenden Inlandsbe- 
darfs der in Artikel 5 des Protokolls bezeichneten 
Vertragsparteien zu überschreiten, sofern der jeweüs 
berechnete zusätzliche Umfang der Produktion in 
dem betroffenen Mitgliedstaat den gemäß den Arti- 


keln 2A bis 2E des Protokolls für die jeweüigen Zeit- 
räume erlaubten Umfang nicht überschreitet. 

Die zuständige Behörde des betroffenen Mitglied- 
staats unterrichtet die Kommission vorab von einer 
solchen Erlaubnis. 

(7) Soweit es das Protokoll zuläßt, kann ein Her- 
steller von den zuständigen Behörde des Mitglied- 
staats, in dem er den betreffenden Stoff /die betref- 
fenden Stoffe herstellt, die Erlaubnis erhalten, den in 
den Absätzen 1 bis 6 jeweüs festgesetzten Umfang 
der Produktion zum Zwecke der industriellen Ratio- 
nalisierung in dem betreffenden Staat zu überschrei- 
ten, sofern der berechnete Umfang der Produktion in 
diesem Mitgliedstaat die Summe der berechneten 
Produktionsmengen der heimischen HersteUer nach 
den Absätzen 1 bis 6 für die betreffenden Zeiträume 
nicht überschreitet. Die zuständige Behörde des be- 
treffenden Mitghedstaats unterrichtet die Kommis- 
sion vorab von einer solchen Erlaubnis. 

(8) Soweit es das ProtokoU zuläßt, kann ein Her- 
steUer von der Kommission im Einvernehmen mit der 
zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem er 
den betreffenden Stoff/die betreffenden Stoffe her- 
stellt, die Erlaubnis erhalten, den in den Absätzen 1 
bis 7 jeweils zulässigen Umfang der Produktion zum 
Zwecke der industriellen Rationalisierung zwischen 
Mitgliedstaaten zu überschreiten, sofern der berech- 
nete Umfang der Produktion der betreffenden Mit- 
gliedstaaten zusammen die Summe der berechneten 
Produktionsmengen der heimischen Hersteller nach 
den Absätzen 1 bis 7 für die betreffenden Zeiträume 
nicht überschreitet. Hierzu ist auch die Zustimmung 
der zuständigen Behörde des Mitghedstaats erfor- 
derlich, in dem die Produktion verringert werden soU. 

(9) Soweit es das Protokoll zuläßt, kann ein Her- 
steller von der Kommission im Einvernehmen mit der 
zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem er 
den betreffenden Stoff/die betreffenden Stoffe her- 
stellt, und der Regierung des betroffenen Drittlandes 
die Erlaubnis erhalten, den nach den Absätzen 1 bis 8 
jeweüs zulässigen Umfang der Produktion mit dem 
nach dem Protokoll und den jeweiligen innerstaatli- 
chen Rechtsvorschriften zulässigen berechneten Um- 
fang der Produktion eines HersteUers in einem Dritt- 
land zu kombinieren, sofern der berechnete Umfang 
der Produktion der beiden HersteUer zusammen die 
Summe der nach den Absätzen 1 bis 8 dem gemein- 
schaftüchen Hersteller gestatteten Produktionsmen- 
gen und der berechneten Produktionsmengen, die 
dem HersteUer des Drittlands nach dem ProtokoU 
imd den innerstaatUchen Rechtsvorschriften erlaubt 
sind, nicht überschreitet. 

Artikel 11 

Regelung des Verbrauchs durch Regelung des 
Angebots in der Gemeinschaft 

(1) VorbehaltUch des Absatzes 6 sorgen die Her- 
steller dafür, daß 

— der berechnete Umfang der Fluorchlorkohlen- 
wasserstoffe, den sie vom 1. JuU 1991 bis zum 31. 
Dezember 1992 in Verkehr bringen oder für eige- 
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ne Zwecke verwenden, den berechneten Umfang 
der Fluorchlorkohlenwasserstoffe, den sie 1986 in 
Verkehr gebracht oder für eigene Zwecke ver- 
wendet haben, nicht übersteigt; 

— der berechnete Umfang der Fluorchlorkohlen- 
wasserstoffe, den sie vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 1993 in Verkehr bringen oder für eige- 
ne Zwecke verwenden, 50% des berechneten 
Umfangs der Fluorchlorkohlenwasserstoffe, den 
sie 1986 in Verkehr gebracht oder für eigene 
Zwecke verwendet haben, nicht übersteigt; 

— der berechnete Umfang der Fluorchlorkohlen- 
wasserstoffe, den sie vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 1994 in Verkehr bringen oder für eige- 
ne Zwecke verwenden, 15 % des berechneten 
Umfangs der Fluorchlorkohlenwasserstoffe, den 
sie 1986 in Verkehr gebracht oder für eigene 
Zwecke verwendet haben, nicht übersteigt; 

— sie nach dem 31. Dezember 1994 keine Fluorchlor- 
kohlenwasserstoffen mehr in Verkehr bringen 
oder für eigene Zwecke verwenden. 

Die Kommission legt nach dem Verfahren des Arti- 
kels 12 fest, welche Mengen an Fluorchlorkohlen- 
wasserstoffen jeder Hersteller nach dem 31. Dezem- 
ber 1994 spätestens 31. Dezember 1999 für wichtige 
Verwendungszwecke in Verkehr bringen oder für ei- 
gene wichtige Zwecke verwenden darf. 

(2) Vorbehalthch des Absatzes 6 sorgen die Her- 
steller dafür, daß 

— der berechnete Umfang der anderen vollhaloge- 
nierten Fluorchlorkohlenwasserstoffe, den sie 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1992 sowie in 
dem Zwölfmonatszeitraum danach in Verkehr 
bringen oder für eigene Zwecke verwenden, 50 % 
des berechneten Umfangs der anderen vollhalo- 
genierten Fluorchlorkohlenwasserstoffe, den sie 
1989 in Verkehr gebracht oder für eigene Zwecke 
verwendet haben, nicht übersteigt; 

— der berechnete Umfang der anderen vollhaloge- 
nierten Fluorchlorkohlenwasserstoffe, den sie 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1994 in Ver- 
kehr bringen oder für eigene Zwecke verwenden, 
15 % des berechneten Umfangs der anderen voll- 
halogenierten Fluorchlorkohlenwasserstoffe, den 
sie 1989 in Verkehr gebracht oder für eigene 
Zwecke verwendet haben, nicht übersteigt; 

— sie nach dem 31. Dezember 1994 keine anderen 
vollhalogenierten Fluorchlorkohlenwasserstoffe 
mehr in Verkehr bringen oder für eigene Zwecke 
verwenden. 

Die Kommission legt nach dem Verfahren des Arti- 
kels 12 fest, welche Mengen an anderen vollhaloge- 
nierten Fluorchlorkohlenwasserstoffen jeder Herstel- 
ler nach dem 31. Dezember 1994 bis spätestens 31. 
Dezember 1999 für wichtige Verwendungszwecke in 
Verkehr bringen oder für eigene wichtige Zwecke 
verwenden darf. 

(3) Vorbehaltlich des Absatzes 6 sorgen die Her- 
steller dafür, daß 


— der berechnete Umfang der Halone, den sie vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 1992 sowie in dem 
Zwölfmonatszeitraum danach in Verkehr bringen 
oder für eigene Zwecke verwenden, den berech- 
neten Umfang der Halone, den sie 1986 in Ver- 
kehr gebracht oder für eigene Zwecke verwendet 
haben, nicht übersteigt. 

— sie nach dem 31. Dezember 1993 keine Halone 
mehr in Verkehr bringen oder für eigene Zwecke 
verwenden. 

Unter Berücksichtigung des Beschlusses der Ver- 
tragsparteien legt die Kommission nach dem Verfah- 
ren des Artikels 12 fest, welche Mengen an Halonen 
jeder Hersteller ab dem 01. Januar 1994 für wichtige 
Verwendungszwecke in Verkehr bringen oder für ei- 
gene Zwecke verwenden darf. 

(4) Vorbehaltlich des Absatzes 6 sorgen die Her- 
steller dafür, daß 

— der berechnete Umfang an Tetrachlorkohlenstoff, 
den sie während des Zeitraums vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 1992 sowie in dem Zwölfmo- 
natszeitraum danach in Verkehr bringen oder für 
eigene Zwecke verwenden, 50% des berechne- 
ten Umfangs an Tetrachlorkohlenstoff, den sie 
1989 in Verkehr gebracht oder für eigene Zwecke 
verwendet haben, nicht übersteigt; 

— der berechnete Umfang an Tetrachlorkohlenstoff, 
den sie vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1994 
in Verkehr bringen oder für eigene Zwecke ver- 
wenden, 15 % des berechneten Umfangs an Tetra- 
chlorkohlenstoff, den sie 1989 in Verkehr gebracht 
oder für eigene Zwecke verwendet haben, nicht 
übersteigt; 

— sie nach dem 31. Dezember 1994 keinen Tetra- 
chlorkohlenstoff mehr in Verkehr bringen oder für 
eigene Zwecke verwenden. 

Die Kommission legt nach dem Verfahren des Arti- 
kels 12 fest, welche Mengen an Tetrachlorkohlenstoff 
jeder Hersteller nach dem 1. Januar 1995 bis späte- 
stens 31. Dezember 1999 für wichtige Verwendungs- 
zwecke in Verkehr bringen oder für eigene wichtige 
Zwecke verwenden darf. 

(5) Vorbehaltlich des Absatzes 6 sorgen die Her- 
steller dafür, daß 

— der berechnete Umfang an 1,1,1-Trichlorethan, 
den sie vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1992 
sowie in dem Zwölfmonatszeitraum danach in 
Verkehr bringen oder für eigene Zwecke verwen- 
den, den berechneten Umfang an 1,1,1-Trichlor- 
ethan, den sie 1989 in Verkehr gebracht oder für 
eigene Zwecke verwendet haben, nicht über- 
steigt; 

— der berechnete Umfang an 1,1,1-Trichlorethan den 
sie vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1994 und 
in dem Zwölfmonatszeitraum danach in Verkehr 
bringen oder für eigene Zwecke verwenden, 50 % 
des Umfangs an 1,1,1-Trichlorethan, den sie 1989 
in Verkehr gebracht oder für eigene Zwecke ver- 
wendet haben, nicht übersteigt; 
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— sie nach dem 31. Dezember 1995 kein 1,1,1-Tri- 
chlorethan mehr in Verkehr bringen oder für eige- 
ne Zwecke verwenden. 

Die Kommission legt nach dem Verfahren des Arti- 
kels 12 fest, welche Mengen an 1,1,1-Trichlorethan 
jeder Hersteller nach dem 31. Dezember 1995 bis spä- 
testens 31. Dezember 2004 für wichtige Verwen- 
dungszwecke in Verkehr bringen oder für eigene 
wichtige Zwecke verwenden darf. 

(6) Die in den Absätzen 1 bis 5 genannten Anga- 
ben gelten für die Mengen, die der Hersteller in der 
Gemeinschaft aus seiner eigenen Produktion in Ver- 
kehr bringt oder für eigene Zwecke verwendet. 

(7) Die sich aus der Anwendung der Absätze 1 bis 
5 ergebenden Mengen können von der Kommission 
erhöht werden, wenn die in der Gemeinschaft in den 
zollrechthch freien Verkehr überführte Menge an 
eingeführten Stoffen in einem beliebigen Zwölfmo- 
natszeitraum, auf den die Absätze 1 bis 5 anwendbar 
sind, niedriger hegt als die jeweihgen mengenmäßi- 
gen Beschränkungen nach Anhang II. 

Die Kommission wendet das Verfahren des Artikels 
12 an. 

(8) Hersteller, die zum Inverkehrbringen der Stoffe 
im Sinne des Artikels oder zur Verwendung dieser 
Stoffe für eigene Zwecke berechtigt sind, können 
dieses Recht für die gesamte oder einen Teil der ge- 
mäß dem vorhegenden Artikel jeweils festgelegten 
Menge auf jeden anderen Hersteller in der Gemein- 
schaft übertragen. Der Hersteller, der dieses Recht 
erwirbt, teilt dies der Kommission unverzüglich mit. 
Die Übertragung des Rechts ist nicht mit einem zu- 
sätzlichen Produktionsrecht verbunden. 


TEIL III 

VERWALTUNG, DATENBERICHTERSTATTUNG 
UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 12 
Verwaltung 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuß un- 
terstützt, der sich aus Vertretern der Mitghedstaaten 
zusammensetzt und in dem der Vertreter der Kom- 
mission den Vorsitz führt. 

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem 
Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnah- 
men. Der Ausschuß gibt seine Stellungnahme zu die- 
sem Entwurf innerhalb einer Frist ab, die der Vorsit- 
zende unter Berücksichtigung der Dringhchkeit der 
betreffenden Frage festsetzen kann. Die Stellung- 
nahme wird mit der Mehrheit abgegeben, die in Arti- 
kel 148 Absatz 2 des Vertrages für die Annahme der 
vom Rat auf Vorschlag der Kommission zu fassenden 
Beschlüsse vorgesehen ist. Bei der Abstimmung im 
Ausschuß werden die Stimmen der Vertreter der Mit- 
ghedstaaten gemäß dem vorgenarmten Artikel ge- 
wogen. Der Vorsitzende nimmt an der Abstimmung 
nicht teil. 


(3) Die Kommission erläßt Maßnahmen, die unmit- 
telbar gelten. Stimmen sie jedoch mit der Stellung- 
nahme des Ausschusses nicht überein, so werden 
diese Maßnahmen sofort von der Kommission dem 
Rat mitgeteilt. In diesem FaU kann die Kommission 
die Durchführung der von ihr beschlossenen Maß- 
nahmen um einen Zeitraum von höchstens einem 
Monat von dieser Mitteilung an verschieben. 

(4) Der Rat kann innerhalb des in Absatz 3 ge- 
nannten Zeitraums mit qualifizierter Mehrheit einen 
anderslautenden Beschluß fassen. 

Artikel 13 

Datenberichterstattung 

(1) Jeder Hersteller, Importeur und/oder Exporteur 
von geregelten Stoffen oder Übergangsstoffen teilt 
der Kommission, mit Durchschrift an die zuständige 
Behörde des betreffenden Mitgliedstaats, ab 1992 
jährlich spätestens zum 31. März zu jedem der gere- 
gelten Stoffe und Zwischenstoffe für den vor- 
angegangenen Zeitraum vom 1. Januar bis 31. De- 
zember folgendes mit: 

— Produktionszahlen; 

— rückgeführte Mengen; 

— Mengen, die mit Hilfe von Technologien vernich- 
tet wurden, die von den Vertragsparteien gebilligt 
worden sind, 

— Lagerbestände; 

— Überführung eingeführter Stoffe in den zollrecht- 
hch freien Verkehr der Gemeinschaft, getrennt 
nach Vertragsparteien und Nichtvertragspar- 
teien; 

— Ausfuhr hergestellter Mengen aus der Gemein- 
schaft, getrennt nach Vertragsparteien und Nicht- 
vertragsparteien; 

— Ausfuhr rückgeführter Mengen aus der Gemein- 
schaft, getrennt nach Vertagsparteien und Nicht- 
vertragsparteien: 

— hergestellte Mengen, die innerhalb der Gemein- 
schaft in Verkehr gebracht oder für eigene Zwek- 
ke des Herstellers verwendet wurden; 

— rückgeführte Mengen, die innerhalb der Gemein- 
schaft in Verkehr gebracht oder für eigene Zwek- 
ke des Unternehmens verwendet wurden; 

— zur Verwendung als Ausgangsstoff hergestellte 
Mengen; 

bei Fluorchlorkohlenwasserstoffen wird jedoch mit 
der ersten Datenberichterstattung der Zeitraum vom 
1. Juli 1991 bis 31. Dezember 1991 erfaßt; ab 1. Januar 
1992 gelten regelmäßige jährliche Berichtszeiträume. 

Ungeachtet dieser Auflage hat die in diesem Ab- 
satz genannte Mitteilung über Fluorchlorkohlenwas- 
serstoffe und andere vollhalogenierte Fluorchlorkoh- 
lenwasserstoffe für den Zeitraum vom 1. Januar bis 
30. Juni 1997 spätestens zum 30. September 1997 zu 
erfolgen. 
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(2) Jeder Hersteller, Importeur und/oder Expor- 
teur, der im Jahr 1989 andere vollhalogenierte Fluor- 
chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff, 1,1,1- 
Trichlorethan und/oder Übergangsstoffe hergestellt, 
eingeführt oder ausgeführt hat, teilt der Kommission, 
mit Durchschrift an die zuständige Behörde des be- 
treffenden Mitghedstaates, spätestens zum 30. Juni 
1991 die in Absatz 1 genannten Angaben, bezogen 
auf dieses Jahr, mit. 

(3) Die Kommission trifft geeignete Maßnahmen, 
um die Vertrauhchkeit der übemütt eiten Daten zu 
gewährleisten. 


Artikel 14 
Überwachung 

(1) Zur Durchfühnmg ihrer Aufgaben aufgrund 
dieser Verordnung ist die Kommission befugt, alle 
erforderlichen Informationen von den Regierung und 
den zuständigen Behörden der Mitghedstaaten so- 
wie von Unternehmen einzuholen. 

(2) Richtet die Kommission eine Informationsersu- 
chen an ein Unternehmen, so übermittelt sie zugleich 
eine Durchschrift dieses Ersuchens an die zuständige 
Behörde desjenigen Mitgliedstaats, in dessen Gebiet 
das Unternehmen seinen Sitz hat und legt die Grün- 
de dar, aus denen sie diese Informationen benötigt. 

(3) Die zuständige Behörde der Mitgliedstaaten 
führen die Untersuchungen durch, die die Kommis- 
sion aufgrund dieser Verordnung für notwendig er- 
achtet. 

(4) Wenn die Kommission imd die zuständige Be- 
hörde desjenigen Mitgliedstaats, in dessen Gebiet 
die Untersuchimgen durchgeführt werden soU, eine 
entsprechende Vereinbarung treffen, unterstützen 


die Beamten der Kommission die Beamten dieser Be- 
hörde bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. 

(5) Die Kommission trifft geeignete Maßnahmen, 
um die Vertrauhchkeit der gemäß diesem Artikel er- 
haltenen Information zu gewährleisten. 


Artikel 15 
Verstöße 

Im Falle eines Verstoßes gegen diese Verordnung 
treffen die Mitghedstaaten geeignete rechtliche oder 
administrative Maßnahmen. 


Artikel 16 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröf- 
fenthchung im Amtsblatt der Europäischen Gemein- 
schaften in Kraft. Am 1. Juli 1991 wird die Verordnung 
(EWG) Nr. 3322/88 aufgehoben. Die in Artikel 11 der 
Verordnimg (EWG) Nr. 3322/88 genannte Datenbe- 
richterstattung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. 
Juni 1991 hat jedoch nur bei Fluorchlorkohlenwasser- 
stoffen spätestens zum 31. August 1991 zu erfolgen. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbind- 
hch und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 4. März 1991 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
J. F. POOS 


57 


Drucksache 12/8555 Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 


Anhang I 

Stoffe im Sinne der Verordnung 


Gruppe 

Stoff 

Ozonabbau- 

potential^) 

Gruppe I 

CFCI3 

(CFC-11) 

1,0 


CF2CI2 

(CFC-12) 

1,0 


C2F3CI3 

(CFC-113) 

0,8 


C,F,C4 

(CFC-114) 

1,0 


C 2 F 3 C 1 

(CFC-115) 

0,6 

Gruppe II 

CF 3 C 1 

(CFC-13) 

1,0 


C 3 FC 13 

(CFC-111) 

1,0 


C2F2C1, 

(CFC-112) 

1,0 


C3FC17 

(CFC-211) 

1,0 



(CFC-212) 

1,0 


C 3 F 3 C 13 

(CFC-213) 

1,0 


C 3 F,C 1 , 

(CFC-214) 

1,0 


C 3 F 5 C 13 

{CFC-215) 

1,0 


CaFgClj 

(CFC-216) 

1,0 


CsF.Cl 

(CFC-217) 

1,0 

Gruppe III 

CF^BrCl 

(Halon-1211) 

3,0 


CF 3 Br 

(Halon-1301) 

10,0 


C 2 F 4 Br 2 

(Halon-2402) 

6,0 

Gruppe IV 

CCl, 

(Tetrachlorkohlenstoff) 

1,1 

Gruppe V 

0^013^) 

( 1 , 1 r 1 -Trichlorethan) 

0,1 

Gruppe VI 

CHFC 12 

(HCFC-21) 



CHF 2 C 1 

(HCFC-22) 



CH 2 FC 1 

(HCFC-31) 



C 2 HFCh 

(HCFC-121) 



C2HF2CI3 

{HCFC-122) 



C2HF3CI2 

(HCFC-123) 



C2HF4CI 

(HCFC-124) 



C2H2FCI3 

(HCFC-131) 



C2H2F2CI2 

(HCFC-132) 



C2H2F3CI 

(HCFC-133) 



C2H3FCI2 

(HCFC-141) 



C2H3F2CI 

(HCFC-142) 



C2H4FCI 

(HCFC-151) 



C 3 HFCle 

(HCFC-221) 



C3HF2CI, 

(HCFC-222) 



C3HF3CI, 

(HCFC-223) 



C 3 HF,Cl 3 

(HCFC-224) 



C 3 HF,Cl 2 

(HCFC-225) 



C3HF6CI 

(HCFC-226) 



C3H2FCI5 

(HCFC-231) 



C3H2F2CI4 

(HCFC-232) 



C3H2F3CI3 

(HCFC-233) 



C 3 H 2 F,Cl 2 

(HCFC-234) 



C 3 H 2 F,C 1 

(HCFC-235) 



C 3 H 3 FC 14 

{HCFC-241) 



C 3 H 3 F 2 C 13 

(HCFC-242) 



C3H3F3C12 

(HCFC-243) 



C 3 H 3 F 4 C 1 

(HCFC-244) 



C3H,FCl3 

(HCFC-251) 



C3H4F2CI2 

(HCFC-252) 



C3H,F3C1 

(HCFC-253) 



C 3 H 5 FC 12 

(HCFC-261) 



C3H,F2C1 

(HCFC-262) 



C 3 H 6 FC 1 

(HCFC-271) 



‘) Diese Ozonabbaupotentiale sind Schätzungen aufgrund derzeitiger Kenntnisse; sie werden im 
Lichte der von den Vertragsparteien des Protokolls gefaßten Beschlüsse regelmäßig überprüft 
und revidiert 

2) Diese Formel bezieht sich nicht auf l,l»2-Trichlorethan. 
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Anhang II 

Mengenmäßige Beschränkungen für die Einfuhr aus Drittländern 


Stoff 

Gruppe I 

Gruppe n 
(% der 
Einfuhren 
des Jahres 
1989)') 

Gruppe III 

Gruppe rV 
(% der 
Einfuhren 
des Jahres 
1989)') 

Gruppe V 
(% der 
Einfuhren 
des Jahres 
1989') 

Für Zwölfmonatszeit- 
räume von 1. Januar 
bis 31. Dezember 

1991 

1992 

2 3222) 

50 

700 

50 

100 

1993 

1 161 

50 

700 

50 

100 

1994 

348 

15 


15 

50 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 





50 


Diese Prozentangaben werden durch Absolutwerte ersetzt, sobald diese Werte vorliegen. Sie 
werden dann durch die Kommission im Amtsblatt veröffenüicht. 

Für den Zeitraum vom 1. Juli 1991 bis zum 31. Dezember 1992 
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Anlage 3 


Bericht der Bundesregierung an den Wirtschaftsausschuß des Deutschen 
Bundestages zum Import von Fluorchlorkohlenwasserstoffen 


Die Bundesregierung vertreten durch das Bundesmi- 
nisterium für Wirtschaft hat dem Wirtschaftsausschuß 
am 13. April 1994 folgenden Bericht erstattet: 

„Am 4. Februar 1994 hat die Europäische Kommis- 
sion in Brüssel Quoten für Importe von Fluorchlor- 
kohlenwasserstoffen (FCKW), Halonen und anderen 
ozonschichtschädigenden Stoffen aus Drittländern 
festgesetzt. Danach können im Jahre 1994 ca. 130 000 
sog. ODP -Tonnen (metrische Tonnen multipliziert mit 
einem Faktor des Ozonzerstörungspotentials) aus 
Drittstaaten, die Vertragsparteien des Montrealer 
Protokolls sind, in die Europäische Gemeinschaft im- 
portiert werden. 

Diese Entscheidung der Europäischen Kommission 
ist u. a. bei der deutschen chemischen Industrie auf 
erhebliche Kritik gestoßen. 

Die Kommissionsentscheidung hat folgende Rechts- 
grundlage: 

Für die Produktion und den Verbrauch von ozon- 
schichtschädigenden Stoffen in der Europäischen 
Union güt die Verordnung (EWG) Nr. 594/91 des Ra- 
tes vom 4. März 1991 über Stoffe, die zu einem Ab- 
bau der Ozonschicht führen, zuletzt geändert durch 
die Verordnung (EWG) Nr. 3952/92 des Rates vom 
30. Dezember 1992 über den beschleunigten Ver- 
zicht auf Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht 
führen. Die Verordnung enthält, basierend auf den 
Regelimgen des Montrealer Protokolls, das Aus- 
stiegsszenario aus Produktion und Verbrauch von 
ozonschichtschädigenden Stoffen in der Gemein- 
schaft. Nach der jetzt geltenden Fassung der Verord- 
nung sollen Produktion und Verwendimg ozon- 
schichtschädigender Stoffe in der Europäischen 
Union ab dem 1. Januar 1995 eingestellt werden. 
Hiervon ausgenommen ist der Verbrauch dieser 
Stoffe als Grundstoffe bzw. Rohstoffe chemischer 
Umwandlungsprozesse, so daß damit eine Freiset- 
zung in die Umwelt ausgeschlossen ist und die Ver- 
wendung in Bereichen, in denen ein Ersatzstoff nicht 
zur Verfügimg steht (essential uses). 

In Deutschland stellen die Regelungen der am 1. Au- 
gust 1991 in Kraft getretenen FCKW-Halon- Verbots- 
Verordnung einen Ausstieg aus der Verwendung von 
FCKW und Halonen bis Ende 1994 sicher. Mit den 
sehr anspruchsvollen Fristsetzungen wurden die Re- 
duktionsfristen im Vergleich zum Montrealer Proto- 
koll und der EG -Verordnung erheblich verkürzt. 
Darüber hinaus unterscheidet sich die nationale Ver- 
ordnung von der EG -Verordnung dadurch, daß sie 
einen anwendungsbezogenen und nicht einen stoff- 
orientieren Ansatz verfolgt. Das bedeutet, die Ver- 
wendung der Stoffe ist nur in den als unverzichtbar 
bezeichneten Bereichen, wie z.B. Medizinalsprays, 
zulässig. 


Verfahren der Kommissions entscheidung: 

Nach Artikel 3 Abs. 1 der Verordnung (EWG) 
Nr. 594/91 unterliegt die Überführung in den freien 
Warenverkehr der aus Drittländern in die Gemein- 
schaft importierten Fluorchlorkohlenwasserstoffe 11, 
12, 113, 114 und 115, der übrigen vollhalogenierten 
Fluorchlorkohlenwasserstoffe, von Halonen sowie 
von Tetrachlorkohlenstoff und 1,1,1-Trichlorethan 
mengenmäßigen Beschränkungen, die nach Arti- 
kel 3 Abs. 3 geändert werden können. 

Eine Anhebung dieser mengenmäßigen Beschrän- 
kungen darf nicht dazu führen, daß der Verbrauch 
der Gemeinschaft an geregelten Stoffen die Grenz- 
werte überschreitet, die gemäß dem Montrealer Pro- 
tokoll über Stoffe, die die Ozonschicht abbauen, auf- 
gestellt worden sind. Das sind im Jahre 1994 
insgesamt 15 % der Menge von 1986 (Basisjahr des 
Montrealer Protokolls). 

Die Quoten für die aufgrund der Anhebung der men- 
genmäßigen Beschränkungen anfallenden zusätzli- 
chen Stoff mengen werden Antragstellern zugewie- 
sen, die gebrauchte oder rückgeführte Stoffe bzw. 
Stoffe, die als Ausgangsstoff für die Herstellung an- 
derer Stoffe verwendet werden, einführen wollen. 
Dadurch wird die Umwelt nicht zusätzlich belastet. 

Nach Artikel 3 Abs. 2 der o.g. Verordnung ist die 
Kommission verpflichtet, für die Einfuhr von Stoffen 
aus Drittländern in die Gemeinschaft Quoten zu er- 
öffnen. Nach Artikel 12 der o. g. Verordnung wird die 
EG -Kommission von einem Ausschuß, bestehend aus 
Vertretern aller Mitgliedstaaten, unterstützt. Die Un- 
ternehmen der Mitgliedstaaten stellen ihre Quoten- 
anträge jeweils für das kommende Jahr direkt bei der 
Kommission. Diese Quotenanträge werden von der 
Kommission einzelstoffbezogen summiert. Dem o. g. 
Ausschuß unterbreitet die Kommission einen Ent- 
wurf der Quotenzuteilung. Der Ausschuß entscheidet 
in der Regel im Konsens. Ein förmliches Abstim- 
mungsverfahren nach Artikel 12 der o.g. Verordnung 
hat es bisher nicht gegeben. 

Der Ausschuß hat am 27. /28. Oktober 1993 die Quo- 
ten für 1994 beraten. Die Quotenzuteilung für 1994 
wurde durch die Kommission nach Anhörung des 
Ausschusses festgelegt. Die deutsche Delegation hat 
— wie bereits bei der Beratung der Quoten für das 
Jahr 1993 — erhebUche Bedenken gegen den Ge- 
samtumfang der Quoten geltend gemacht. 

Auswirkungen der Kommissionsentscheidung: 

Bei den eröffneten Quoten handelt es sich um zuläs- 
sige Höchstmengen, die noch keine Bewilligung des 
Importes darstellen. Eine Importlizenz wird durch die 
Kommission erst erteüt, wenn der Antragsteller im 
Rahmen der ihm zugeteilten Quoten einen entspre- 
chenden Antrag stellt. 
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Zusätzliches nationales Verfahren: 

ln Deutschland werden die FCKW-Importe zusätzlich 
durch das Bundesamt für Wirtschaft (BAW) nach den 
Vorschriften des Außenwirtschaftsgesetzes geneh- 
migt. Das BAW bewilligt den beantragten Import, 
wenn dieser Import nicht gegen die Bestimmungen 
der nationalen FC KW-Halon- Verbotsverordnung 
verstößt. Bemerkenswerterweise hat die Kommission 
seinerzeit bei der Bundesregierung nachgefragt, ob 
diese zusätzliche Kontrollmaßnahme nicht den freien 
Warenverkehr behindert, was die Bundesregierung 
jedoch verneint hat. Die Kommission hat die Angele- 
genheit nicht weiter verfolgt. 

Nach Auskunft des Bundesamtes für Wirtschaft 
(BAW) wurden bisher folgende Einfuhrgenehmigun- 
gen für FCKW nach Deutschland erteüt: 

1991: 271 1, 

1992: 6 149 t, 

1993: 253 1. 

Darüber hinaus liegen der Bundesregierung keine 
zuverlässigen Angaben über die tatsächlichen Ge- 
samtimportmengen in die Gemeinschaft vor. 

Position der deutschen Industrie: 

Nach Ansicht der Industrie eröffnen die nunmehr von 
der Kommission festgelegten Importquoten für 
FCKW aus Drittstaaten einen sog. „grauen Markt", 
der nicht kontrollierbar sei. Insbesondere befürchtet 
die deutsche chemische Industrie, daß durch die 
möghchen Einfuhren der Absatz der in Deutschland 
produzierten Ersatzstoffe unterlaufen imd somit der 
Ausstieg aus der Verwendung von ozonschichtschä- 
digenden Stoffen europaweit insgesamt beträchtlich 
verzögert werde. 

Die Industrie bezweifelt darüber hinaus, daß die der 
Kommissionsentscheidung zugrunde hegende Fest- 


legimg, wonach nur recycelte oder gebrauchte Ware 
importiert werden darf, bei einer späteren tatsächh- 
chen Einfuhr, überprüfbar sei. Denn nach ihrer Auf- 
fassung sei eine Unterscheidung zwischen sog. 
„Frischware" und „gebrauchter Ware" nicht mög- 
lich. Zu befürchten sei vielmehr, daß Frischware aus 
China, Indien oder den Staaten der GUS auf den eu- 
ropäischen Markt gelangen könnte. Schheßlich sei 
zweifelhaft, ob recycelte oder gebrauchte Ware in der 
von der Europäischen Kommission eröffneten Quo- 
tenmenge am Weltmarkt überhaupt verfügbar sei. 

Vorgehen der Bundesregierung: 

Zur Klärung der mit der Entscheidung der Kommis- 
sion verbundenen Probleme hat am 8. März 1994 ein 
Gespräch der Bundesministerien für Umwelt und für 
Wirtschaft mit Vertretern des Verbandes der Chemi- 
schen Industrie und betroffenen Industrieunterneh- 
men stattgefunden. 

Die Bundesregierung hat am 10. März 1994 die Kom- 
mission darauf hingewiesen, daß die diesjährige 
Quoteneröffnung erhebliche Proteste von Herstel- 
lern, Verbänden und Öffenthchkeit bewirkt hat und 
hat die Kommission aufgefordert, ihre Entscheidung 
in Zukunft sorgfältiger zu begründen. Ferner hat die 
Bundesregierung sorgfältige Prüfimg der Anträge 
auf Erteilung von Importlizenzen verlangt, um der 
tatsächlichen oder angeblichen Errichtung eines 
„Schwarzmarktes" entgegenzuwirken. Die übrigen 
Mitgliedstaaten hat die Bundesregierung gebeten, 
die Verwendung der eingeführten Stoffe genau zu 
überprüfen. 

Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, daß 
im Rahmen der Beratungen der Neufassung der EG- 
Verordnung über Stoffe, die zum Abbau der Ozon- 
schicht führen (Rats-Dok. 10935/93, ENV 3343 vom 
10. Dezember 1993), die Vorschriften über die Ertei- 
lung von Importquoten künftig strenger gefaßt wer- 
den. 
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Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 


Hinweise und Empfehlungen zum Vollzug 
des § 8 der FCKW-Halon-Verbots-Verordnung 
vom 6. Mai 1991 (BGBl. I S. 1090 ff.) 

- Bek. des BMU v. 15.9. 1993 - IG II 5 - 61024/13 - 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reak- 
torsicherheit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und dem Bundesministerium für Arbeit und Sozia- 
lordnung gibt nach Abstimmung mit den für die Durchführung 
des Chemikaliengesetzes zuständigen obersten Landesbehörden 
folgende Hinweise und Empfehlungen zum Vollzug des § 8 der 
FCKW-Halon-Verbots-Verordnung bekannt: 

Inhaltsübersicht 

1. Grundsatz 

1.1 Stand der Technik für Kälte- und Klimaanlagen /Kältemit- 
telumgang 

1.2 Stand der Technik für Halon-Löschanlagen/Halon- 
Löschmittelumgang 

2. Definition der Sachkunde 

2.1 Sachkunde für Kälteanlagen /Kältemittelumgang 

2.2 Sachkunde für Halon-Löschanlagen/Halon-Löschmittel- 
umgang 

3. Instandhaltung/ Außerbetriebnahme 

3.1 Kälteanlagen 

3.2 Halon-Löschanlagen 

4. Sachkundiger Personenkreis 

1. Grundsatz 

Nach § 8 Abs. 1 FCKW-Halon-Verbots-Verordnung ist es 
verboten, beim Betrieb, bei Instandhaltungsarbeiten und bei 
Außerbetriebnahme von Erzeugnissen, die Kältemittel nach § 3 
oder Löschmittel nach §6 enthalten, entgegen dem Stand der 
Technik die in ihnen enthaltenen Stoffe in die Atmosphäre 
entweichen zu lassen. 

Das Nichtbeachten dieser Vorschrift wird nach §9 Abs. 3 
FCKW-Halon-Verbots-Verordnung als Ordnungswidrigkeit 
geahndet. Die Verantwortung liegt ausschließlich beim Betrei- 
ber einer Anlage. 

Ein Bezugsquellenverzeichnis der technischen Regeln sowie 
der Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften ist in An- 
lage 3 zusammengestellt. 

1.1 Stand der Technik für Kälte- und Klimaanlagen/Kälte- 
mittelumgang 

Der Stand der Technik für Kälte- und Klimaanlagen wird 
insbesondere durch die in Anlage 1 aufgeführten Vorschriften 
und technischen Regeln beschrieben. 

1.2 Stand der Technik für Halon-Löschanlagen/Halon- 
Löschmittel 

Der Stand der Technik für Halon-Löschanlagen wird insbe- 
sondere durch das in Anlage 2 aufgeführte Regelwerk beschrie- 
ben. 

2. Definition der Sachkunde 

Nach § 8 Abs. 3 FCKW-Halon-Verbots-Verordnung dürfen 
Instandhaltungsarbeiten und die Außerbetriebnahme von Er- 


zeugnissen, die Kältemittel nach § 3 oder Löschmittel nach § 6 
enthalten, sowie die Rücknahme der geregelten Stoffe und 
Zubereitungen nur von Personen ausgeführt werden, die über 
die hierfür erforderliche Sachkunde und technische Ausstattung 
verfügen. 

2.1 Sachkunde für Kälteanlagen/ Kältemittelumgang 

In den Durchführungsanweisungen zu § 30 Abs. 1 der UW 
„Kälteanlagen, Wärmepumpen und Kühleinrichtungen“ (VBG 
20) - s. Anlage 1 - wird der Begriff „Sachkundiger“ wie folgt 
definiert: 

„Sachkundiger ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbil- 
dung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf dem Ge- 
biet der Kältetechnik hat und mit den einschlägigen staadi- 
chen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschrif- 
ten, Richdinien und allgemein anerkannten Regeln der 
Technik (z.B. DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, techni- 
sche Regeln anderer EG-Mitgliedstaaten) soweit vertraut ist, 
daß er den arbeitssicheren Zustand von Kälteanlagen beur- 
teilen kann, z. B. Kälteanlagenbauer oder andere besonders 
dafür unterwiesene Personen.“ 

Das VDMA-Einheitsblatt 24243 Teil 5 (Fachausbildung, 
Fachbetriebsausrüstung, Betriebsanleitung) beschreibt ebenfalls 
die Anforderungen an Ausbildung und fachliche Kennmisse des 
Sachkundigen. Danach ist dieser derart auszubilden, daß er im 
Sinne der Unfallverhütungsvorschriften und/oder der Druck- 
behälterverordnung als Sachkundiger gilt. 

In Zukunft soll die Sachkunde in der Europäischen Norm 
EN 378 Teil 13 (Entwurf als Anlage 4') geregelt werden. 

Bei vorgeschriebenen Prüfungen von Druckbehältern in Käl- 
teanlagen müssen diese durch Sachkundige nach §32 Druck- 
behV oder Sachverständige nach §31 DruckbehV (Druckbehäl- 
ter der Gruppe IV) durchgeführt werden (Anlage 5^). 

2.2 Sachkunde für Halon-Löschanlagen/Halon-Löschmit- 
telumgang 

In den Sicherheitsregeln für Halon-Feuerlöschanlagen ZH 1/ 
208 der Berufsgenossenschaften wird der Begriff „Sachkundi- 
ger“ (Anlage 2) wie folgt definiert: 

„Sachkundige sind Personen, die aufgrund ihrer fachlichen 
Ausbildung und Erfahrung besondere Kenntnisse auf dem 
Gebiet der Löschanlagen haben und mit den einschlägigen 
staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungs- 
vorschriften, Richtlinien und allgemein anerkannten Regeln 
der Technik (z.B. DIN-Normen, VDE-Bestimmungen) 
vertraut sind. Sie müssen Löschanlagen prüfen und 
gutachtlich beurteilen können. Sachkundige sind z.B. vom 
Hersteller oder Errichter der Löschanlagen beauftragte 
Personen“. 

Bei vorgeschriebenen Prüfungen von Druckbehältern für 
Feuerlöschgeräte und Löschmittelbehälter nach der Druckbe- 
hälterverordnung gilt entsprechendes wie unter Nummer 2.1 
(Anlage 6^). 

Aufgrund der bestehenden Errichtungs- und Prüfpraxis für 
Löschanlagen ist die Beurteilung der Sachkunde im Vergleich zu 
Kälte- und Klimaanlagen eindeutiger und einfacher. In Abspra- 


1)2)3) Nicht abgednickt 
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che mit den Berufsgenossenschaften prüft der Verband der 
Sachversicherer (VdS) als Sachverständiger u. a. auch die Einhal- 
tung der berufsgenossenschaftlichen Anforderungen bei Lösch- 
anlagen. Hersteller, Errichter von Löschanlagen bzw. beauf- 
tragte Personen, die grundsätzlich vom VdS als Sachkundige 
anerkannt sein müssen, sind verpflichtet, die Wartung und 
Instandhaltung von Löschanlagen durchzuführen. 

Die Unternehmerpflichten für die Überwachung und Prü- 
fung von Halon-Löschanlagen sind in den Sicherheitsregeln für 
Halon-Feuerlöschanlagen - ZH 1/208-Nr. 6 - festgelegt. 

3. Instandhaltung/ Außerbetriebnahme 

Für die Beurteilung der erforderlichen technischen Ausstat- 
tung des Sachkundigen ist der Katalog des VDMA-Einheitsblat- 
tes 24243 Teil 5 zugrunde zu legen. 


In DIN 14496 wird unter Nummer 12 restgelegt, daß die 
erforderliche Instandhaltung die regelmäßige Überwachung, 
Wartung und Instandsetzung umfassen muß. Die Wartung und 
Instandsetzung sollte dabei halbjährlich von einem Sachkundi- 
gen erfolgen. Nach Nummer 5.6 der ZH 1/208 dürfen bei 
bestimmten Instandhaltungsarbeiten vom Unternehmer befugte 
Personen, die gleichzeitig für den auf andere Weise zu gewähr- 
leistenden Brandschutz verantwortlich sind, die Löschanlage 
blockieren. 

Zur Außerbetriebnahme werden im vorhandenen Regelwerk 
keine Festlegungen getroffen. Aufgrund von § 8 Abs. 2 FCKW- 
Halon-Verbots-Verordnung werden in der Praxis die Hersteller 
oder Errichter bzw. Vertreiber die Halon-Löschanlagen regel- 
mäßig außer Betrieb nehmen und die Rücknahme der Lösch- 
mittel sicherstellen. 


3.1 Kälteanlagen 

Grundsätzlich sind in den Definitionen für die Sachkunde im 
vorhandenen technischen Regelwerk keine einander wider- 
sprüchlichen Aussagen festzu stellen. 

Bei Kälteanlagen ist die Unterscheidung nach Art der durch- 
zuführenden Instandhaltungsmaßnahmen wichtig. 

Der Begriff der Instandhaltung umfaßt gemäß DIN 31051 
und VDMA-Einheitsblatt 24243 Teil 4 

- Inspektion: Feststellung und Beurteilung des IST-Zustandes 

- Wartung: Bewahren des SOLL-Zustandes ' 

- Instandsetzung: Wiederherstellen des SOLL-Zustandes. 

Der Entwurf der Europäischen Norm prEN 378 Teil 11 
(Anlage 4) „Instandhaltung und Instandsetzung“ sieht u. a. vor, 
daß die regelmäßige Instandhaltung, die keine spezifischen 
Kenntnisse der Kältetechnik erfordert und nicht in den Kälte- 
mittelkreislauf eingreift, von sachkundigen Personen des Anla- 
genbetreibers durchgeführt werden kann. 

Dies entspricht weitestgehend dem Wortlaut im VDMA- 
Einheitsblatt 24243 Teil 4, wonach Wartungs- und Routinekon- 
trollen durch entsprechend eingewiesene Personen vorgenom- 
men werden können. 

Hinweis: Zu den wichtigsten Wartungsarbeiten zählt die 
Dichtheitsprüfung des Kältemittelsystems mit Leck- 
suchgeräten, die mindestens alle 3 Monate erfolgen 
sollte. 

Quellen: VDMA-Einheitsblatt 24243 Teil 4 Nr. 1.3 
VDMA-Einheitsblatt 24243 Teil 2 
Nr. 2.9.5 

DIN 8975 Teil 10 Nr. 4.2.3 (Entwurf) 

Nach prEN 378 Teil 13 (Anlage 4) ist die Außerbetriebnahme 
eine Tätigkeit, die Sachkunde voraussetzt. 

Gemäß VDMA-Einheitsblatt 24243 Teil 4 ist für die Entsor- 
gung von Kältemitteln ebenfalls sachkundiges Personal heran- 
zuziehen. 

Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen 
für die Rückgewinnung, Wiederverwendung und Entsorgung 
aller Arten von Kältemitteln werden zukünftig in der EN 378 
Teil 12 geregelt. 

3.2 Halon-Löscbanlagen 

Nach § 10 Abs. 5 FCKW-Halon-Verbots-Verordnung ist die 
Verwendung von Halon-Löschmitteln in bestehenden Halon- 
Löschanlagen ab dem 01.01.1994 verboten. Ausnahmen von 
diesem Verbot sind nur möglich, wenn diese Stoffe bei der 
Brandbekämpfung zum Schutz von Leben und Gesundheit des 
Menschen zwingend erforderlich sind. In der Praxis wird sich 
demzufolge die Zahl der betriebenen Halon-Löschanlagen auf 
ein Mindestmaß verringern, wobei es sich überwiegend um 
ortsfeste Halon-Löschanlagen handeln dürfte. 


4. Sachkundiger Personenkreis 

Für die Beurteilung der erforderlichen Sachkunde nach § 8 
Abs. 3 FCKW-Halon-Verbots-Verordnung sollten die allge- 
meinen Definitionen der VBG 20 und der ZH 1/208 sowie die 
prEN 378 Teil 13 zugrunde gelegt werden. 

Zum sachkundigen Personenkreis zählen beispielsweise Käl- 
teanlagenbauer, Anlagenmechaniker der Fachrichtung Versor- 
gungstechnik mit der Spezialisierung Raumlufttechnik bzw. 
vom Hersteller oder Errichter von Löschanlagen beauftragte 
Personen. Äquivalente Ausbildungen, Kenntnisse und Erfah- 
rungen sind von den zuständigen Überwachungsbehörden mit 
Hilfe des vorgestellten Technischen Regelwerkes im Einzelfall 
zu beurteilen. 

Die erforderliche Qualifikation von Sachkundigen sowie all- 
gemeine Anforderungen an die sachkundigen Personen werden 
zukünftig in der Europäischen Norm EN 378 Teil 13 (s. a. 2.1) 
festgelegt. Danach sind zur Beurteilung der Sachkunde Lehr- 
gänge oder Prüfungen nicht zwingend vorgeschrieben. Die Be- 
stätigung der Sachkunde einer Person kann demnach von einem 
sachkundigen Prüfer in einer Arbeitssituation erfolgen. 

Die Sicherstellung des Einsatzes von Sachkundigen bei In- 
standhaltungsarbeiten und der Außerbetriebnahme von Kälte- 
und Halonlöschanlagen sowie bei der Rücknahme der Stoffe 
und Zubereitungen ist ausschließlich eine Unternehmer- bzw. 
Betreiberpflicht. 


Anlage 1 

Vorschriften und Technisches Regelwerk 
zum Stand der Technik und zur Sachkunde 

a) Für Druckbebälter in Kälteanlagen 

Druckbehälterverordnung (DruckbehV) § 32 - Sachkundi- 
ger 

TRR Technische Regeln Rohrleitungen 
(z. T. noch im Entwurf) 

TRG Technische Regel Druckgase 

Technische Regeln Druckbehälter (TRB), insbesondere 
TRB 502 - Sachkundiger nach § 32 DruckbehV 
TRB 531 - Prüfungen durch Sachkundige - Abnahmeprü- 
fung 

TRB 532 - Prüfungen durch Sachkundige - 
wiederkehrende Prüfungen 
TRB 533 - Prüfungen durch Sachkundige - 
Prüfung in besonderen Fällen 

TRB 610- Aufstellung von Druckbehältern zum Lagern 
von Gasen 

TRB 700 - Betrieb von Druckbehältern 
TRB 801 - Besondere Druckbehälter nach Anhang II zu 
S 12 DruckbehV Nr. 14 „Druckbehälter in Käl- 
teanlagen“ 
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b) für Kälteanlagen einschließlich Wärmepumpen 

UW „Kälteanlagen, Wärmepumpen und Kühlelnrlchtun- 
gen“ (VBG 20) 

UW „Allgemeine Vorschriften“ (VBG 1) 

Durchführungsanweisungen zu UW’n „VBG 1 und VBG 
20“, Insbesondere zu § 30 der VBG 20 

Merkblatt: Fluorkohlenwasserstoffe - FKW - (ZH 1/409) 

VDMA-Einheltsblatt 24243 „Emissionsminderung von Käl- 
temitteln, Insbesondere FCKW, aus Kälteanlagen“, Telle 1 bis 
5, Juli 1988 


Europäische Norm prEN 378, „Kälteanlagen und Wärme- 
pumpen; sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforde- 
rungen“ Teile 11 bis 13 


DIN 8962 
DIN 8975 

Teil 1 
Teil 10 

DIN 31051 


Kältemittel - Kurzzeichen 

Kälteanlagen „Sicherheitstechische Grundsätze 
für Gestaltung, Ausrüstung und Aufstellung“ 

Auslegung 

Emissionsminderung von Kältemitteln aus Kälte- 
anlagen (Entwurf) 

Instandhaltung; Begriffe und Maßnahmen 


Anlage 2 


Vorschriften und ‘Technisches Regelwerk 
für Halon-Löschanlagen zum Stand der Technik 
und zur Sachkunde 

Druckbehälterverordnung (DruckbehV) § 32 - Sachkundiger 

TRG Technische Regeln Druckgase 
TRB Technische Regeln Druckbehälter 

Sicherheitsregeln für Halon-Feuerlöschanlagen (ZH 1/208) 

Sicherheitsregeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit 
Feuerlöschern (ZH 1/201) 

Merkblatt: Fluorkohlenwasserstoffe - FKW (ZH 1/409) 


DIN-Normen 

DIN 14270 

Halon-Löschmittel; 

Teil 1 

Allgemeines, Prüfung 

Teil 2 

Halon 1211 

Teil 3 

Halon 1301 

DIN 14406 

Tragbare Feuerlöscher; 

Teill 

Begriffe, Bauarten, Anforderungen 

Teil 2 

Brandschutz technische Typprüfung 

Teil 4 

Instandhaltung 

DIN 14496 

Ortsfeste Feuerlöschanlagen mit dem Löschmittel 
Halon 

DIN 14675 

Brandmeldeanlagen; Aufbau 

DIN EN 54 

Bestandteile automatischer Brandmeldeanlagen; 

Teill 

Einleitung 


D-A-CH-Richtlinien für Halon-Brandlöschanlagen (Ent- 
wurf 12.1972) des Verbandes der Sachversicherer e. V. Köln 
(VDS) 


Bezugsquellen 


Anlage 3 


VDI 

DIN 

DIN VDE 
DIN EN 

VDMA-Einheitsblätter 
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